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SESIUNEA NAŢIONALĂ 
DE GOMUNiCĂRI 
ŞTIINŢIFICE 
ALE ELÎVILOR 

Manifestare tradiţională, ajunsă în Transformarea energiei valurilor în 

acest an la cea de-a 9-a ediţie, Sesiu- energie electrică (Dorin Fiorea, Pi- 

nea naţională de comunicări ştiinţi- teşti), Recuperarea staniului din de- 

fice ale elevilor, găzduită la Sibiu sub şeuri şi protecţia pieselor prin cosi- 

egida Ministerului Educaţiei şi învă- toriri electrolitice (Eugenia Valiu, Eu- 

ţămîntului şi a Comitetului Central genia Vărzaru, Slatina), Separarea 

al Uniunii Tineretului Comunist, a şi identificarea de cancerigene prin 

demonstrat cu elocvenţă capacitatea metoda cromatografică (George Sil- 

creatoare a elevilor în diferite domenii berg, Cluj-Napoca), Sistem de teleco- 

ale ştiinţei şi tehnicii, constituind o mandă cu n parametri (Adriana Trui- 

dovadă grăitoare a largilor posibili- că, Cîmpina), Frecvenţmetru digital 

tăti ce se deschid pregătirii şi formării (Călin losop, Bucureşti), Microcen- 

tinerei generaţii, avlnd la bază prin- trală eoliană TM-Q1 (Mareei Crişan, 

cipiul integrării învăţâmîntului cu pro- Lîvsu Atitienei, Eugen Crimu, Re¬ 
ducţia, cu cercetarea ştiinţifică şi prac- me© Tresanschi, Petroşani), Sistem 

ti ca sociai-politică. de afişaj numeric prin segmente pe 

Lucrările prezentate de elevi s-au ecran TV (Ion Jingoi, F. Buican, 

caracterizat printr-o ţinută ştiinţifică Gh. China, Piteşti), Dispozitiv de mă- 

deosebită, fiind premiate peste 150 sura a inducţiei magnetice (Marcel 

de comunicări, din care peste 65% Pisică, Galaţi), 

aparţin ştiinţelor fundamentale, şti in- Tematica majorităţii comunicărilor 
ţeior tehnice şi agricole. prezentate în sesiune a fost structurată 

Nivelul comunicărilor, precum şi pu- pe probleme ce vizează proiectarea şi 
tern icul spirit creator atestat de autori, realizarea de dispozitive menite să 
îndrumarea lor cu pasiune şi compe- ducă !a economisirea de materiale, 
tenfă spre abordarea unor probieme materii prime şi energie, realizarea 

practice strîns legate de producţie unor aparate şi montaje menite să 

rezultă şi din faptul că o serie de Iu- ducă la sporirea bazei materiale a 

crări au fost propuse pentru publicare laboratoarelor şi atelierelor-şcoaîă, 

în reviste ştiinţifice de profil sau pen- confecţionarea de aparate de testare 

tru brevetare Ia Oficiul de Stat pentru necesare tehnologiilor moderne didac- 

Invenţii şi Mărci. tice. 

Printre lucrările care au reţinut în Manifestarea, excelent organizată 
mod deosebit atenţia se numără: Stu- de gazdele sibiene, a cuprins şi un 
diul mărimilor electrice cu ajutorul bogat ansamblu de întîlniri cu acade- 
televiziunii (Traian Chipară, Sibiu), micieni, specialişti din producţie şi 


cercetare, cadre didactice universita- învăţămînt, cu numeroase licee in- 

re, reprezentanţi ai O.S.I.M., precum dustriale şi de specialitate, cu o reţea 

şi ai redacţiei revistelor «Ştiinţă şi bogată de cercuri tehnico-ştiinţifice, 

tehnică» — «Tehnium». ai căror membri beneficiază nu numai 

Printre concluziile ce se impun fi- de îndrumarea avizată a cadrelor di¬ 
rese la încheierea desfăşurării acestei dactice, a cercetătorilor şi specialişti- 

prestigioase sesiuni ştiinţifice naţio- lor din producţie, dar şi de o bază 

nale, se desprind, în mod deosebit, materială, nU de puţine ori superioară 

următoarele: în rîndul elevilor există celor djn provincie, nu s-au prezentat 

un important potenţial creator, reale la un nivel corespunzător la această 

aptitudini şi posibilităţi pentru cerce- sesiune. 

tarea ştiinţifică; multe comunicări sînt Departe de a minimaliza meritul 
rodul unei serioase atmosfere de Iu- celorlalţi participanţi, rămîne sub sem- 

cru, al receptivităţii pentru cercetarea nul întrebării selectarea lucrărilor avînd 

ştiinţifică, precum şi al competentei drept autori elevii bucureşteni, ani- 

îndrumări din partea cadrelor didac- matorii unor complexe activităţi în 

tice. domeniul cercetării şi realizării de 

De asemenea s-a făcut remarcat aparate, mecanisme sau montaje ce 

faptul că problemele abordate sînt pot fi utilizate atît în producţie, cît şi 

puternic angrenate în realităţi ale pro- în dotarea şcolilor, 

ducţiei, că investigaţiile privind pros- Trecînd peste selecţia superficială 
pectarea şi utilizarea unor noi forme a lucrărilor semnate de reprezentanţii 

de energie au fost finalizate efectiv, liceelor din Capitală, trebuie să men- 

practic. Orientarea cercetătorilor că- ţionăm şi slaba popularizare la nivelul 

tre probleme prioritare, din domeniile şcolilor a acestei importante mani- 

disciplinelor fundamentale şi tehnice testări la nivel naţional, 

a constituit, de asemenea, un atribut încă de la începutul acestui nou an 
marcant ai sesiunii. de învăţămînt, organele şi organiza- 

Progresul făcut pe linia documen- ţiHe U.T.C. din licee, membrii comi- 

tării ştiinţifice, a utilizării unor lucrări siilor profesional-ştiinţifice vor trebui 

informaţionale de referinţă şi a fo- să depună eforturi sporite pentru fo¬ 
losirii adecvate a metodologiei de cer- biiizarea tuturor elevilor în activitatea 

cetare atestă un vizibil salt valoric cercurilor tehnico-aplicative, a celor 

faţă de ediţiile precedente. de specialitate, pentru concretizarea 

In acelaşi timp, şi în acest domeniu tematicilor de lucru, pentru abordarea, 

este loc de mai bine, o serie de pro- încă din primul trimestru, a proiecte- 

puneri constructive fiind avansate cu lor ce se vor finaliza pentru anii îermi- 

prilejul lucrărilor pe secţii. Dintre aces- nali în lucrări de bacalaureat Se slu¬ 
tea consemnăm: editarea unui buletin ni!e de comunicări la nivelul institu- 

bibliografic al sesiunilor anterioare, ţiilor de învăţămînt, al municipiilor şi 

organizarea de cercuri interdîscipli- judeţelor trebuie să reprezinte auten- 

nare (nu pe ani şi discipline), publica- tice faze intermediare pentru viitoa¬ 
rea în reviste de profil a celor mai rea sesiune naţională, care anul viitor 

bune lucrări, urmărirea aplicării în se va concretiza într-o ediţie jubiliară, 

producţie a comunicărilor ce au în- Nu este mai puţin adevărat însă că, 

deplinit condiţiile de brevetare. în cadrul acestei activităţi, trebuie să 
Se impune, de asemenea, ca la se integreze cu toată competenţa şi 

viitoarele sesiuni numărul lucrărilor pasiunea atîî cadrele didactice, cît şi 

să fie nelimitate, cu condiţia unei specialiştii din întreprinderi şi insti- 

preseiecţii care să ateste în mod ne- tute de cercetare şi proiectare, care 

cesar atributele originalităţii lor. asigură în cadrul învăţămîntuluî legă- 
O surpriză mai puţin plăcută a se- turile organice cu producţia şi viaţa 
siunii o constituie faptul că reprezen- ştiinţifică, 
tanţii Capitalei, puternic centru de 


PREMII 

ÎN CARRUL 

MECANICI 

PREMIUL S: Dispozitiv pentru re¬ 
cuperarea energiei calorice la maşinile 
de gătit, Teodor Proca, Ion Mihart, 
Liceul industria! Strehaia; înlocuirea 
nisipului cuarţos cu cenuşă de elec- 
trocentrală ia fabricarea betonului ce¬ 
lular autoclavizat, Viorei Bică, Li¬ 
ceul industrial nr. 3, Oradea; PRE¬ 
MIUL SI: Simulator de scheme cine¬ 
matice, Nicolae Rabagei, Liceul in¬ 


ACORRATE 

SECŢIUNILOR 
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dustrial nr. 1, Sibiu; Dispozitiv pentru 
debitarea garniturilor, Doru Petrică, 
Liceul industrial nr. 5, Tg. Jiu; PRE¬ 
MIUL SSS; Turbină eoliană, Adrian 
Pislă, Liceul «Nicolae Bălcescu», Cluj- 
Napoca; Baterie solară pentru încăl¬ 
zirea apei, Ludovik tCSdmon, Florin 
Sas, Caro! Schaumburger, Liceul 
industrial nr. 1, Arad. 



PREMIUL I: Dispozitiv de măsură 
a inducţiei magnetice, Marcel Pisică, 
Liceul industrial nr. 6, Galaţi; Sistem 
de afişaj numeric prin segmente pe 
ecran TV, ion Jingoi, F. Buican, 
Gh. Ghiru, Liceul de matematică- 
fizică nr. 1, Piteşti; PREMIUL II: 
Osciloscop catodic tranzistorizat 0— 
5 MHz, Fiorin Comşa, Andrei Ta¬ 
in aş, Liceul industrial nr. 2, Sibiu; 
Automat cu program fix pentru tem¬ 
porizarea proceselor, Georgică La- 
zăr, Liceul «Mihai Eminescu», Boto¬ 
şani; Sistem de telecomandă propor¬ 


ţională cu n parametri pe un singur 
canal de transmitere a informaţiei, 
Adriana Truică, Liceul «Nicolae Gri- 
gorescu», Cîmpina; PREMIUL III: 
Aparat pentru vizualizarea pe ecranul 
osciloscopului catodic, sub formă vec¬ 
torială, a mărimilor electrice sinusoi¬ 
dale, Peter Auner, Silviu IXlep, Li¬ 
ceul industrial nr. 1, Sibiu; Osciloscop, 
Marian Rusnac, Liceul industrial nr. 2 , 
Călăraşi; Microcentrală eoliană TM-01, 
Marcel Crişan, Liviu Atitienei, Eu¬ 
gen Crimu, Romeo Tresanschi, Li¬ 
ceul industrial nr. 1, Petroşani. 
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ÎNTREPRINDEREA ELECTROTEHNICA 

REALIZĂRI SEMNIFICATIVE 

ÎN INTRRRUCEREA NORLUI 


Deşi tineri, inginerii din sectorul de 
proiectare al întreprinderii «Electro¬ 
tehnica» cunosc foarte bine istoria 
unităţii industriale în care lucrează. 
Astfel, Doru Creangă îmi creiona sin¬ 
tetic prefaţa existenţei unei moderne 
uzine: «cu © de ani în urmă, un 
modest atelier ai firmei AEG, ră¬ 
mas timp de mulţi ani, pînă după 
1945, Ia stadiul de modestă fabrică, 
în care se realizau produse ce ţi¬ 
neau mai mult de artizanat decît 
de industrie, «Electrotehnica» are 
■din 1965 un local nou, unde halele 
spaţioase şi dotările moderne au 
fatNl'ifirf dezvoltarea unei uupor- 

fuior «le msMw" 
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c nu | i > i.iiit 5>ieoiupt.f ale 
organizaţie! U.T.C., ale membrilor co¬ 
misiei profesional-ştiinţifice se nu¬ 
mără în prezent ridicarea calităţii ga¬ 
mei de produse, sporirea gradului de 
fiabilitate, realizarea unor importante 
economii de materii prime, materiale 
şi reducerea consumurilor de energie 
electrică şi combustibil convenţional. 


inginerul Adrian Surupăteanu, şe¬ 
ful comisiei profesional-ştiinţifice a 
comitetului U.T.C. al întreprinderii 
«Electrotehnica», îmi oferă cîteva amă¬ 
nunte: «noi lucrăm în colaborare 
strînsă cu colegii noştri de la Insti¬ 
tutul de proiectări automatizări. 
Aici se finalizează proiectele pen¬ 
tru majoritatea produselor între¬ 
prinderii şi fiecare tînăr din colec¬ 
tivele de proiectare contribuie cu 
optimizări la ansamblurile proiec¬ 
tate. Astfel, Dan Ghineş a contri¬ 
buit Sa realizarea unui convertizor 
de uz general cu două punţi şi anu- 
tatie de impuls utilizat în industria 
uso-arâ în lirmie tebnelngire de 
prelucrare a cauciucului Prin echi¬ 
pare suplimentari,, acest converii- 
tw poate fi utilizat pentru acţiona- 
file pFincrpalelcw maşini-uneHe din 
industria prelucrătoare. Inginerul 
ştefan Pop>ar» a adus noi soluţii 
Vrt proiectare.a vărsătorului de tura¬ 
ţie pentru maşini-unelte prin uti¬ 
lizarea curuitelor integrate reali¬ 
zate în ţară-;. 

Studierea eâtfor dr reduce'e a corp 
surmriui do energie eierfnra pentru 
standurile de probe a dus Sa nor pro¬ 
iecte reaîizsfe cu spuimuf soclieî de 
auţe-uffiare iegmeru! Doru Creangă, 
ws nil a rn met oi ai introducerii noută¬ 
ţilor tehnice ne explică «secretul» 
noilor standuri: «de la început am 
conceput standuri care pot fî uti¬ 
lizate fără disipare de energie, a- 
ceasta puţind li redirijată după pro¬ 
ba unei instalaţii în alta sau prin 
reintroducerea energiei. In reţeaua 
electrică, cu o pierdere de numai 
2 §—g.f;/ din valoarea iniţială de 
consum». 

Noile realizări au făcut ca reducerile 
consumurilor de energie să atingă 
50 000 kWh la energie electrică şi 1,5 
tone ia combustibil convenţional. 


Nu numai noile proiecte evidenţiază 
tinerii din colectivul de la «Electro¬ 
tehnica». în secţia de automatizare, 
inginerul Mircea Stoian remarca pe 
tinerii şefi de echipă Marian Cuţaş, 
Dan Dincă, Ştefan Bururugă, pe 



muncitorul Son Gruia Secţia, cu o 
pondere de cel puţin o treime din 
producţia întreprinderii, se remarcă 
nu numai prin tinereţea muncitorilor 
ei, ci şi prin rezultatele cu care a con¬ 
tribuit la îndeplinirea cincinalului cu 
aproape 4 luni înainte de finele acestui 
an. 

«Aici, ne spunea inginerul M. Sto¬ 
ian, ceea ce contează, în primul 
rînd, este fineţea poziţionării repe¬ 
relor, acurateţea execuţiei lucrări¬ 
lor de montaj, Interpretarea corectă 
a documentaţiei. Gama variată de 
produse — fnvertoare, redresoare, 
convertoare de putere, pupitre şi 
panouri de comandă, electrofiltre — 
a necesitat o permanentă preocupa¬ 
re din partea organizaţiei U.T.C. 
şi a celorlalţi factori de răspundere 
din întreprindere pentru ridicarea 
calificării, pentru familiarizarea ti¬ 
nerilor cu tehnologiile moderne, 
tradusă în fapt prin numeroase 
cursuri de ridicare a calificării». 

în secţia supranumită nu fără temei 
«a oamenilor cu mîini de aur» se 
realizează modernele aparate de roent- 
gen-diagnostic. în urmă cu zece ani, 
aceste importante realizări ale tehnicii 
medicale se bazau în proporţie de 
peste 95% pe import. Astăzi, ponderea 
importului a scăzut sub 10%, prin 
meritoriile eforturi de asimilare a com¬ 
ponentelor ce implică, în special, uti¬ 
lizarea montajelor electronice şi a me¬ 
canismelor de mare fineţe. în secţie, 
numai optimizarea traseelor pe cablu 
a condus la economii de 10 000 în 



conductoare. Tot aici se realizează de 
tineri şi tinere îmbrăcaţi în halate albe 
generatoare de impulsuri, convertizoa- 
re pentru locomotive, generatorul 
ROGIF-20, cel mai nou produs desti¬ 
nat maşinilor de prelucrat prin electro- 
eroziune. 

Consemnăm şi aici cîţiva tineri re¬ 
marcaţi prin eforturile lor depuse pen¬ 
tru ridicarea continuă a calităţii pro¬ 
duselor, şi anume pe subingineru! 
I. Tudor, muncitorii I. Badea, î. Grigo- 
re şi I. Mi rea. 

Introducerea tehnicii noi se materia¬ 
lizează prin importante rezultate ia 
nivelul tuturor secţiilor. Astfel, meca¬ 
nizarea operaţiilor de lipire a compo¬ 
nentelor electronice a dus la economi¬ 
sirea a 1,5 tone de cositor şi reducerea 
timpului de lucru cu 80 000 de ore; 
găurirea circuitelor imprimate prin co¬ 
piere a dus ia economii de energie de 



15 MWh şi reducerea timpului de lucru 
cu 50 000 de ore; mecanizarea spălării 
circuitelor imprimate a. avut drept con¬ 
secinţă economisirea a 3 tone de tri- 
cioretilenă. 

Pentru colectivul întreprinderii 
«Electrotehnica», pentru cei peste 
1 200 de utecişti a început un nou cinci¬ 
nal, în care obiectivele se traduc prin 
importante creşteri ale indicatorilor de 
plan (aproape 500 milioane de iei la 
producţia industrială, 500 milioane de 
lei la producţia-marfă, 150 milioane de 
lei ia export, 325 000 de lei la producti¬ 
vitatea muncii). 

Rezultatele de pînă acum, făptui că 
tinerii de aici s-au dovedit a fi printre 
primii nu numai în producţie, dar şi 
în promovarea noului, în găsirea de 
soluţii tehnice originale, pentru opti¬ 
mizarea proiectelor şi implicit a pro¬ 
ducţiei, atestă nu numai un valoros 
potenţial de creativitate, dar şi sudura 
sufletească a unui colectiv legat prin 
nobilele fapte aie muncii în folosul 
întregii societăţi. 

CĂLIN STĂNCULESCU 
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ELEMENTE 
DE CIRCUIT 
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Fiz. A. MĂRCULESCU 


în sensul cel mai larg prin polariza¬ 
rea tranzistorului se înţelege stabilirea 
tensiunilor aplicate terminalelor (deci 
implicit şi a curenţilor), în conformitate 
cu ceea ce se doreşte de la tranzistor — 
de regulă, obţinerea unei amplificări date 
pentru un semnal de intrare cu amplitu¬ 
dinea dată. 


’ * I % Y \ | g ' V,V I 

Ne vom referi în cele ce urmează la 
montajul cu emitorul comun (EC). Sem¬ 
nalul amplificat este cules din circuitul 
de colector, deci el fixează condiţiile 
de funcţionare în reţeaua caracteristici¬ 
lor de ieşire, adică punctul de funcţio¬ 
nare static, P f , de coordonate I c şi 
U C£ . Din caracteristica de transfer se 
deduce apoi valoarea statică a curentu¬ 
lui de bază, I B , care, prin proiecţie în 
planul caracteristicilor de intrare, de¬ 
termină tensiunea U B£ de repaus. Cu- 
noscînd valorile curenţilor şi tensiuni¬ 
lor, se alege o sursă convenabilă de ali¬ 


mentare, U cc . La proiectarea schemei 
de polarizare se mai ţine cont, după cum 
vom vedea, de necesitatea stabilizării 
punctului de funcţionare faţă de varia¬ 
ţiile scontate de temperatură. 

în regim de amplificator al unor sem¬ 
nale variabile, tranzistorul trebuie să 
aibă punctele statice de funcţionare ast¬ 
fel alese încît variaţiile mărimilor U C£ , 
I c , I B şi U B£ sub acţiunea semnalului 
alternativ să nu-1 scoată din limitele 
admise de funcţionare. în caz contrar 
se produce o deformare accentuată a 
semnalului amplificat sau chiar se riscă 
distrugerea tranzistorului. 

La montajul EC, rezistenţa de sarcină 
R s este conectată între colector şi po¬ 
lul + U cc în cazul tranzistoarelor de 
tip npn, respectiv între colector şi — U cc 
la cele pnp. Căderea de tensiune pe ea 
este determinată de I c , deci indirect de 
I B sau de U B£ . Prin urmare, pentm o 
polarizare adecvată este suficient să se 
asigure o valoare corespunzătoare a lui 
U B£ (sau a lui I B ), lucru ce se poate face 
prin conectarea unei rezistenţe R B între 
bază şi polul sursei care alimentează 
colectorul (fig. 45). Parcursă de curen¬ 
tul de repaus I B , această rezistenţă tre¬ 
buie să producă o cădere de tensiune 
egală cu diferenţa U cc — U B£ . Valoarea 
ei se calculează deci cu relaţia: 

R„ = U cc ~ Ub e 

B T 

Pentru tensiuni de alimentare U cc mai 
mari de 10 V, putem neglija pe U B£ (de 
ordinul zecimilor de volt), calculînd re¬ 
zistenta de bază cu relaţia aproximativă: 
R B= u cc /i B . 

Acest mod simplu de polarizare a 
bazei prezintă dezavantajul unei pro¬ 
nunţate instabilităţi termice. într-ade- 
văr, la creşterea temperaturii curentul 
de colector creşte (datorită curentului 
rezidual, care se dublează la fiecare 6°C 
în plus pentru tranzistoarele cu siliciu, 
respectiv la fiecare 10°C în plus pentru 
cele cu germaniu). în consecinţă creşte 
şi căderea de tensiune pe R s , scăzînd 


U C£ , ceea ce duce la deplasarea punc¬ 
tului de funcţionare. Tranzistorul nu 
este în pericol, curentul de colector 
avînd valoarea limitată la U cc /R s . De 
asemenea, tensiunea U C£ fiind mai mică, 
puterea disipată de tranzistor nu depă¬ 
şeşte limitele admise. 

Să considerăm un exemplu concret, 
şi anume un tranzistor cu siliciu lucrînd 
în următoarele condiţii: U cc = 5 V; 
U C£ = 2 V; R s = 3 kfi; £ = 100; 
U B£ = 0,5 V. Presupunem că tempe¬ 
ratura de lucru este de 25°C şi că în 
aceste condiţii curentul rezidual al tran¬ 
zistorului este de 1 /rA, valoare neglija¬ 
bilă în comparaţie cu a curentului de 
colector: I c = (U cc - U C£ )/R S = 1 mA. 
Curentul de bază este I B « îjp = 10 jiA. 
Rezultă valoarea rezistenţei de polari¬ 
zare R b = (Ucc - U B£ )/I B = 450 kfi. 

Dacă temperatura de lucru ar creşte de 
la 25°C la 61°C (deci cu At = 36°C), 
curentul rezidual ar creşte de 2 6 = 64 de 
ori, devenind de 64 /jA. Noua valoare 
a curentului de colector, de 1,064 mA, 
ar produce pe R s căderea de tensiune 
de 3 kfi ■ 1,064 mA ^ 3,2 V, ceea ce im¬ 
plică o scădere a lui U C£ la cca 1,8 V. 
Un calcul elementar ne arată că puterea 
disipată de tranzistor ar scădea în acest 
caz de la 2 mW la 1,9 mW. 

O altă modalitate de polarizare a 
bazei este cea prezentată în figura 46, 
adică prin montarea rezistenţei R B între 
baza şi colectorul tranzistorului. Valoa¬ 
rea lui R b se calculează de data aceasta 

£U relaţia: R p = . . 

După cum se ştie. curentul total de 
colector este alcătuit, în cazul montaju¬ 
lui EC, din componentele /M B şi l CE n ■ 
I c = 1 CEn + Ş • I £ . La o creştere a tempe¬ 
raturii, curentul rezidual Lr 0 creşte, tin- 
zînd să ducă la creşterea curentului de 
colector. în paralel însă potenţialul co¬ 
lectorului scade (datorită căderii sporite 
de tensiune pe R s ), scăzînd astfel şi 
U B£ prin modul cum este montată R B 
Urmează o scădere a lui I B , deci implicit 
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Bateriile de acumulatoare cadmiu- 
nichel (Cd-Ni) sînt alcătuite din gru¬ 
puri serie de celule elementare, fiecare 
avînd tensiunea electromotoare de cca 
1,2 V. Prin urmare, tensiunea la bor¬ 
nele ansamblului este un multiplu de 
12 V, mai frecvent utilizate fiind acu¬ 
mulatoarele de 2 A V, 43 V, 6 V, 9,6 V 
şi 12 V. 

în afara tensiunii electromotoare, 
acumulatoarele se mai caracterizează 
şi prin capacitatea lor, exprimată în 
amperi-oră (Ah) sau miliamperi-oră 
(mAh), reprezentînd cantitatea de e- 
lectricitate înmagazinată în ele. Valo¬ 
rile capacităţii pentru acumulatoarele 


Cd-Ni curent utilizate sînt cuprinse 
între 100 mAh şi 1 Ah. 

La încărcarea unui acumulator, pa¬ 
rametrul cel mai important îl repre¬ 
zintă curentul de încărcare. Alegînd 
o valoare prea mică a acestuia, durata 
încărcării se prelungeşte supărător, 
iar cu o valoare prea mare se riscă 
deteriorarea acumulatorului. S-a sta¬ 
bilit experimental că valoarea optimă 
a curentului de încărcare este de apro¬ 
ximativ o zecime din numărul care ex¬ 
primă capacitatea acumulatorului (de 
exemplu, 50 mA pentru un acumula¬ 
tor de 500 mAh, 100 mA pentru unul 
de 1 Ah etc.). 


Schema propusă (vezi figura alătu¬ 
rată) reprezintă în esenţă un genera¬ 
tor de curent constant cu patru valori 
selectabile printr-un comutator K (10 
mA, 20 mA, 50 mA şi 100 mA). Ea se 
compune dintr-un transformator de 
reţea, Tr., o punte redresoare, D 1 -D 4 
(4x1 N4004, 1N4007, F307, F407 etc.), 
un condensator de filtraj C (500 juF/ 
40 V), o celulă de stabilizare R 2 —DZ, 
două tranzistoare de structură diferită 
în cuplaj direct (T 1 =2N2905, BD 136, 
BD 138 etc. şi T 2 =2N3055), rezisten¬ 
ţele de limitare R 3 —R fc şi dioda D 5 
(1N4004—1N4007, F 307 etc.), cu rolul 
de a proteja tranzistoarele în cazul 
conectării greşite a acumulatorului. 
Facultativ, schema poate fi completată 
cu un indicator optic de funcţionare 
(dioda LED în serie cu rezistenţa de 
limitare R t , calculată în funcţie de ten¬ 
siunea filtrată şi de curentul maxim 
admis de LED). 

Transformatorul se dimensionează 
pentru o putere de cca 20 W. Primarul 
este de reţea (220 V~), iar secundarul 
trebuie să debiteze 18-24 V~. 

Rezistenţele sînt de 0,5 W, cu tole¬ 
ranţa de 5%; excepţie face R 6 , care 
trebuie să aibă puterea de disipaţie de 
cel puţin 1 W. 

Acumulatorul de încărcat se conec¬ 
tează la bornele A-B, cu respectarea 
polarităţii (plusul la plus). După aceea 
se selectează din comutator, curentul 
de încărcare dorit şi numai apoi se 
porneşte aparatul prin închiderea în¬ 
trerupătorului de reţea, I. încărcarea 
durează aproximativ 10 ore, făcîndu-se 
de_ obicei în timpul nopţii. 

înainte de a trece la exploatarea 
curentă a aparatului, este bine să-l 
utilizăm o perioadă de timp sub con¬ 
trol direct, pentru a ne asigura că pie¬ 
sele componente (rezistoarele, tran¬ 
zistoarele) nu se încălzesc excesiv. 
Pentru curenţii preconizaţi, tranzis- 
toareie indicate nu necesită radiatoare. 


Tip 

Tip I.P.R.S. 

MT 101 

AC 181 

MTC 71 

EFT 343 

NKT 4 

EFT 308 

NKT 11 

EFT 333 

NKT 12 

EFT 333 

NKT 72 

EFT 333 

NKT 73 

EFT 333 

NKT 124 

EFT 333 

NKT 125 

EFT 333 

NKT 127 

EFT 308 

NKT 128 

AC 180 

NKT 135 

EFT 333 

NKT 137 

EFT 333 

NKT 152 

EFT 308 

NKT 201 

AC 181 

NKT 202 

EFT 343 

NKT 203 

EFT 343 

NKT 204 

EFT 343 

NKT 205 

EFT 343 

NKT 206 

EFT 343 

NKT 207 

EFT 343 

NKT 208 

EFT 343 

NKT 210 

EFT 333 

NKT 211 

EFT 333 

NKT 212 

EFT 333 

NKT 213 

EFT 333 

NKT 214 

EFT 333 

NKT 215 

AC 180 

NKT 216 

EFT 333 

NKT 217 

EFT 343 

NKT 219 

EFT 343 

NKT 221 

AC 181 

NKT 223 

EFT 343 

NKT 224 

EFT 343 

NKT 225 

EFT 343 

NKT 228 

AC 181 
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a componentei p ■ I B din curentul de 
colector. Cu alte cuvinte, curentul total 
de colector va depinde mai puţin de 
variaţiile temperaturii decît în cazul mon¬ 
tajului precedent, creşterea curentului 
rezidual fiind parţial compensată de scă¬ 
derea componentei P ■ I B . Se poate spune 
deci că sistemul de polarizare din figu¬ 
ra 46 oferă o stabilizare a punctului de 
funcţionare în raport cu variaţiile de 
temperatură, lucru adevărat atîta vreme 
cît sarcina R s este o rezistenţă ohmică 
(«pură»). Montajul prezintă în schimb 
un dezavantaj, anume că prin rezistenţa 
R B astfel plasată se creează un cuplaj 
direct între ieşire şi intrare, ducînd la 
diminuarea amplificării 

Modul cel mai răspîndit de polarizare 
îl reprezintă acela cu divizor în bază şi 
rezistenţă în emitor (fig. 47), datorită 
faptului că stabilizarea termică nu de¬ 
pinde aici de natura sarcinii R s . 

Potenţialul bazei este fixat din divizo- 
rul rezistiv R B — R F ; pentru ca el să 
nu fie influenţat de variaţiile curentului 
de bază, curentul I F prin divizor se alege 
mult mai mare ca I B (de 5 pînă la 10 ori 
mai mare). Nu trebuie însă să se exage¬ 
reze în această privinţă (se va ţine cont 
de variaţiile maxime scontate ale lui I B ), 
deoarece curentul prin divizor reprezintă 
o pierdere de energie, grevînd sursa de 
alimentare. 

Pentru a calcula divizorul, se pleacă 
de la valoarea statică (dorită) a lui I B şi 
se alege raportul n = I B /I B , rezultînd 
Ip= n-I B (cu n între 5 şi 10). Ţinînd 
cont de căderea de tensiune pe rezistenţa 
din emitor, baza trebuie să se afle la 
potenţialul U B£ + R £ I £ faţă de masă 
(considerată arbitrar la potenţial zero). 
La bornele rezistenţei R £ , care este stră¬ 
bătută de curentul Ip=nI B , căderea 
de tensiune trebuie să fie deci R £ I £ + 
+ U B£ , de unde deducem: 

n _ U B£ + R £ I £ 

P n- I B 

Rezistenţa R B , străbătută de curentul 
Ip + I B = (n + 1)I B , trebuie să preia restul 


de tensiune, adică U CC -(U B£ + R £ I £ ). 
Ea se calculează deci cu relaţia: 

R = U CC-UBE — RjşIe 

B (n + 1) I B 

Valoarea lui R £ este, în general, cu¬ 
noscută (se alege în funcţie de montaj, 
de stabilizarea termică dorită, de exi¬ 
genţele în privinţa amplificării etajului), 
iar I £ poate fi aproximat destul de bine 
prin I c , dacă /? este suficient de mare 
(de exemplu, P> 30). 

Să considerăm un exemplu concret, 
anume un tranzistor cu p = 100 lucrînd 
în condiţiile: U B£ = 0,5 V; I c = 1 mA; 
U cc = 9 V; R E = 1 kQ. Dacă luăm 
n = 7, adică I B = 7 • I B , obţinem I B »I C / 
p = 10 /iA şi I P = 70 fi A. Căderea de 
tensiune pe R £ este R £ I £ «R £ I C = 1 kQ- 
■ 1 mA = 1 V. Rezultă R £ I £ + U B£ = 
= 1,5 V şi R P = 1,5 V/70 fx A = 21,4 kQ 

Tensiunea la bornele lui R B este 
U CC -(U B£ + R £ I £ ) = 9 V - 1,5 V = 
= 7,5 V, deci R B = 7,5 V/(10 fxA + 
+ 70 fiA) « 94 kQ. 

Desigur, valorile obţinute din calcul 
se rotunjesc corespunzător. Tensiunea 
U C£ depinde de sarcina din colector, 
R s , care în acest caz nu trebuie să fie 
neapărat o rezistenţă. 

Stabilizarea termică a montajului se 
bazează pe căderea de tensiune la bor¬ 
nele lui R £ , care trebuie să fie rezistenţă 
ohmică (stabilizarea este cu atît mai 
bună cu cît R £ este mai mare). Rezis¬ 
tenţa R £ este străbătută de curentul de 
emitor, Î E = l c + I B = (P + 1) I B + 
+ I C£0 . La creşterea temperaturii, cu¬ 
rentul rezidual creşte, avînd ca urmare 
creşterea lui I £ şi implicit a lui R £ I £ . 
Prin urmare, creşte potenţialul emito- 
rului şi, deoarece potenţialul bazei este 
fixat de divizor, scade U B£ , ducînd la 
scăderea lui I B şi deci a componentei 
(P -(- 1) I B din I £ . Asistăm şi aid la o 
compensare parţială a variaţiilor cu tem¬ 
peratura, de data aceasta în cadrul com¬ 
ponentelor curentului de emitor. 

Reamintim că polarizarea se calcu¬ 
lează pentru regimul static (sau continuu) 
de funcţionare. Cînd, peste această po- 
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larizare statică, bazei i se aplică un 
nai variabil (alternativ), curenţii I B , 
I £ îşi vor schimba corespunzător 
rile în timp, acest lucru reflectîndu 


■0+ Ucc 

variaţii ale tensiunii la bornele rezisten¬ 
ţelor R s şi R £ . 

Componenta alternativă a tensiunii 
la bornele lui R £ nu este utilizată în 
montajul EC. Dimpotrivă, ea micşorea¬ 
ză amplificarea «văzută» de sarcina R s - 
De aceea, ea se elimină prin montarea 
în paralel cu R £ a unui condensator de 
decuplare, C £ , convenabil ales. Monta¬ 
jul va funcţiona în acest caz cu amplifi¬ 
care normală, dar ca şi cum ar fi ali¬ 
mentat de la o tensiune continuă mai 
mică, U cc -ReI £ . 

Mai trebuie precizat faptul că, în ge¬ 
neral, calculele de polarizare sînt aproxi- 
, mative deoarece niti parametrii îran- 
zistorului nu sînt decît cu aproximaţie 
cunoscuţi. De aceea, punerea la punct 
se poate face numai pe cale experimen¬ 
tală, introducînd (provizoriu) pentru re¬ 
glaje rezistenţe variabile sub formă de 
potenţiometre sau trimere. 
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MARK AMDRES 

Descriem mai jos o metodă simplă 
pentru determinarea rezistenţei interne 
a unui instrument de măsură (micro- 
ampermetru sau miliampermetru) fără 
a face apel la un alt aparat etalonat. 

Reamintim că un instrument liber 
(fără şunturi sau rezistenţe adiţionale) 
se caracterizează prin trei mărimi inter¬ 
dependente prin legea lui Ohm: rezis¬ 
tenţa internă (R,), curentul prin instru¬ 
ment corespunzător deviaţiei maxime a 
acului (I;) şi tensiunea la borne pentru 
care acul deviază la cap de scală (U,). 

Pentru a aplica procedeul propus, 
avem nevoie de o sursă de tensiune 
continuă cu valoarea U|. Aceasta poate 
fi obţinută de la o baterie (1.5-9 V) cu 
ajutorul unui divizor rezisţiv. r-P (fig. 1). 
La conectarea instrumentului cursorul 
potenţiometruiui trebuie să se găsească 
în extremitatea de jos (u = o). Prin de¬ 
plasarea lentă a cursorului, acul instru¬ 
mentului se aduce la cap de scală, si¬ 
tuaţie în care curentul prin instrument 
are valoarea 1,- (dacă acul «bate» în sens 
opus. se inversează bornele instrumen¬ 
tului). în acest moment tensiunea u pre¬ 
luată de la divizor este egală cu U, şi 
legea lui Ohm ne dă: U,= R . - 1 £ (negli¬ 
jăm rezistenţa r, a braţului iui P înse- 
riat cu instrumentul, aceasta putînd fi 
aleasă foarte mică în comparaţie cu R ; ). 

Fără a mai deplasa cursorul lui P din 
poziţia precedentă, se modifică acum 
circuitul instrumentului introducîndu-se 
în serie diferite rezistenţe R„ marcate, 
cu valori crescătoare (fig. 2). Deviaţia 
acului va scădea treptat prin creşterea 
lui R x . Pentru o anumită valoare a lui 


R*, pe care o notăm R, acul va indica 
exact jumătatea scalei (diviziunea din 
mijloci situaţie în care curentul prin 
instrument va fi 1/2 Legea lui Ohm 
pentru noul circuit al instrumentului se 

scrie: U. = (R.+ R) ■ . 


■5-U 



Prin comparaţie cu situaţia prece¬ 
dentă, deducem fără dificultate că R ( = R, 
adică rezistenţa internă a instrumentu¬ 
lui este egală cu valoarea R a lui R, 
pentru care acul deviază la jumătatea 
scalei. 

Precizia acestei determinări este bună 
dacă se utilizează rezistenţe R x cu tole¬ 
ranţa de ± 1% (la nevoie chiar de 
-+ 5%), cu condiţia ca potenţiometrul 


să aibă o rezistenţă foarte mică în com¬ 
paraţie cu Rj (cel puţin de 20 de ori mai 
mică). Dacă nu dispunem de potenţio¬ 
metre cu valoare mică (ohmi sau zeci 
de ohmi), putem alege un alt tip de di¬ 
vizor, de exemplu cel din figura 3. în 
acest caz cursorul potenţiometruiui tre¬ 
buie plasat în extremitatea de sus îna¬ 
inte de conectarea instrumentului. Re¬ 
zistenţa r poate fi de 5 Q, iar P de 1 kQ. 


pihtrii mucuri 


Alimentat de la o baterie plată de 
lanternă (3 R12 — 4,5 V), montajul ală¬ 
turat furnizează o lumină intermitentă 
ce poate fi utilizată, de exemplu, pentru 
semnalizarea direcţiei de virare cu 
bicicleta. Cele două becuri (tot de lan¬ 
ternă, de 3,5—3,8 V/0,2—0,3 A) se in¬ 
stalează pe o placă izolatoare (sticlo- 
textolit), prinsă de aripa din spate a 

_bicicletei. Selectarea becului din stîn- 

(J ga, respectiv a celui din dreapta, se 
-Ţ face cu ajutorul unui comutator K 2 cu 
trei poziţii. în poziţia mediană a lui K 2 
ambele becuri sînt stinse, consumul 


montajului în acest caz fiind foarte 
redus. Comutatorul de alimentare 
poate fi astfel lăsat închis pe toată 
durata utilizării bicicletei. 

Schema electrică este simplă, folo¬ 
sind două tranzistoare de medie pu¬ 
tere — BD 136, BD 140, BD 238 
etc. şi T 2 — BD 135, BD 137, BD 237 
etc.). Frecvenţa convenabilă de pîlpîire 
se stabileşte prin alegerea valdrii con¬ 
densatorului C (între 50 şi 500 jyF). 
Rezistenţa R se alege experimental 
(cca 20 kQ), în funcţie de tranzis- 
toarele utilizate. 
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Caracteristicile 
constructive (în mm) 


RECEPŢIA 

CANALULUI '34 TI 


Pentru a recepţiona canalele 21-60 
din domeniul de frecvenţă U.I.F. cu¬ 
prins între 470-790 MHz, sînt posibile 
două soluţii de bază: ^ 

1) compietarea televizorului cu un 
selector U.I.F. pentru cabalele 21-60 
si 2) utilizarea unui convertor U.I.F/ 
F.I.F. 

în prezent la Braşov se transmite 
programul ll-TV în canalul 34 (ultimul 
din banda IV) ce poate fi recepţionat 
şi în judeţele Covasna şi Harghita, 
pînă la o depărtare de aproximativ 
100-120 km. 

«Extinderea» recepţionării progra¬ 
mului ll-TV este posibilă cu antene 
Yagi avînd peste 20 de elemente, con¬ 
form figurii 1 (datele constructive şi 
parametrii în tabelele nr. 1 şi 2). 

Antena poate fi construită şi cu 
8-12-16-20-24 de elemente, însă cîşti- 
gui variază în funcţie de lungimea elec¬ 
trică. Reflectorul antenei este format 
din 3 elemente în scopul îmbunătăţirii 
raportului faţă/spate. Lărgimea de ban¬ 
dă a antenei acoperă toate canalele 
din banda IV (canalele 20-34), respec¬ 
tiv toate canalele din banda V (cana¬ 
lele 35-60). r 

Un cîştig suplimentar se poate ob¬ 
ţine prin conectarea în paralel a mai 
multor antene (etaje). Cîştigul supli¬ 
mentar prin etajare se poate determina 
din figura 2. Legarea în paralel se rea¬ 
lizează astfel încît tensiunile etajelor 



ing. ŞTEFAN SiiVSOIM, 
ÎVIiercurea-Giuc 

să se însumeze (sinfazie), iar pe de 
altă parte ţinîndu-se seama de adap¬ 
tarea impedanţelor. Legarea în paralel 
a antenelor se realizează conform cu 
figura 3. Dacă se conectează sinfazie 
4 etaje, se obţine un cîştig suplimentar 
de 5 dB. 

La construirea antenelor trebuie ţi¬ 
nut seama de următoarele: 

— cîştigul antenei depinde exclusiv 
de lungimea fizică şi de numărul de 
elemente; 

— adăugarea unor elemente în plus 
şi la alte distanţe decît cele prescrise 
va avea efect contrar (scăderea cîşti- 
gului, modificarea impedanţei şi de¬ 
formarea caracteristicii de directivi- 
tate); 

— profilele din care se realizează 
suportul longitudinal ai antenei tre¬ 
buie să fie din acelaşi metal ca şi ele¬ 
mentele, mai solid, de preferinţă ţeavă 
sau profil U. Elementele se fixează 
prin strîngere cu şuruburi care să asi¬ 
gure un bun contact electric; 

— la antenele U.I.F. nu se admite 
construcţia suportului longitudinal din 
lemn; 

— conectarea cablului coaxial la di¬ 
polul antenei se realizează printr-o 
buclă în A/2. Lungimea buclei este în 
cazul canalului 34: K—180 mm. 

Recepţia programului ll-TV am reali- 
zat-o cu un convertor profesional, 
transpunînd canalul 34 în canalul 2, 


Cîştigul antenei 


’ 




Raportul F/S . 

20 dB 

25 dB 

30 dB 

Directivi ta tea 




orizontală 

45° 

30° 

20° 

Directivi tatea 




verticală 

; 65° 

35° 

20° 

Lungimea ejectrică a antenei în 




funcţie de lunginjea de undă 

0,9 ’ 

3,4 

5,8 

Impedanţa antenei 

240 n 

240 n 

240 a 


Material pentru elementele antenei: 0 6-8 mm 

Material pentru suportul antenei: 0 15-20 mm 


Convertorul este produs «Electronica» 
— P35.906. Avînd în vedere că atenua¬ 
rea semnalului creşte cu creşterea 
frecvenţei, propun amplasarea con¬ 
vertorului în imediata vecinătate a 
antenei. 

Schema electrică a unui amplifica¬ 
tor este prezentată în figura 4. Se fo- 


Fig. 2: Cîştigul suplimentar 
(Gs) prin etajare în funcţie de 
numărul de etaje (N). 
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Fig. 3: Conectarea sinfazică 

a) Două etaje legate prin cablu paralel 2-40—300 £!. 

b) Patru etaje legate prin linii paralele , 


loseşte un singur tranzistor de înaltă 
frecvenţă de tip AF 239. Amplificato¬ 
rul se montează într-o cutie metalică 
cu două incinte împărţite conform 
schiţei, permiţînd amplasarea tranzis¬ 
torului T la aceeaşi distanţă de liniile 
L t şiL 2 . Cutia se va realiza din tablă 
de cupru cositorită, cu grosimea de 
0,3-0,5 mm. La intrare şi ieşire se fo¬ 
losesc treceri de sticlă cu o capacitate 
parazită de 0,2-0,5 pF. în lipsa acestora 
se măreşte diametrul găurilor de in¬ 
trare şi ieşire la 0 5 mm, izolînd firul 
central de carcasă cu un tub de ma- 

L1STA DE MATERIALE 
*L, — conductor de cupru argintat 0 2 mm, 

1 = 38 mm; 

L 2 — conductor de cupru argintat 
0 2 mm, 1 = 38 mm; 

S — bobină şoc, conductor de cupru 
o 0,2 mm. Se bobinează 10 spire, 
diametrul bobinei fără miez este 
0 3 mm; 

C 1; C 2 — condensatoare semireglabile 
1-8 pF; 

C — condensator ceramic disc, 47 pF; 
C 3 — condensator ceramic disc, 470 pF; 
C 4 — condensator de trecere, InF; 

Rj — 1 kîî/0,25 W; 

R 2 — 2,2 kfl/0,25 W; 

R 3 — 10kQ/0,25 W; 

R 4 — se experimentează (150—300 Q)/ 
0,25 W. 


Fig. 1: Antenă cu 24 de elemente pentru 
banda IV -TV. 




A. (pentru canalul 34) = 0,519 m 
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terîaf izolator. 

Circuitul de intrare este un circuit 
clasic de bandă largă de tip trece-sus. 
Liniile L x şi L 2 sînt realizate din con¬ 
ductor de cupru argintat, 0 2 mm. C 
este un condensator ceramic disc de 
47 pF. Condensatoarele C 1 şi C 2 sînt 
semireglabile (trimere) de 1-8 pF. 

Reglajul se face prin condensatorul 
C 2 . Pentru adaptarea optimă a impe- 
danţei de ieşire a tranzistorului la 
linie (pentru transfer maxim de ten¬ 
siune) trebuie să se caute poziţia 
punctului B (prin încercări) la distanţa 
de 5-10 mm. Se procedează la fei şi 
în cazul adaptării impedanţei de ieşire 
a amplificatorului, de 75 0. Dacă 


banda de trecere este sub 8 MHz, se 
va monta între punctele C şi F o re¬ 
zistenţă R 4 între 150 şi 300 0. Distanţa 
punctului C faţă de masă va fi de 
5-10 mm. 

Se recomandă montarea amplifica¬ 
torului lîngă antenă. în acest caz se 
va aduce tensiunea continuă pozitivă 
de alimentare a tranzistorului cu un 
conductor suplimentar fixat de cablul 
de coborîre coaxial din metru în metru, 
cu bandă izolatoare. Polul negativ se 
conectează la tresa cablului coaxial. 

Amplificarea ce se poate obţine 
este de 12-14 dB, cu tranzistorul cu 
germaniu AF 239 la un factor de zgo¬ 
mot de 5-6 dB. 




RECEPTORUL „ £££ 
SINCRODINA m 
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în cazul în care dorim să îmbunătă¬ 
ţim sensibilitatea receptoarelor con¬ 
struite, putem utiliza un etaj de ampli¬ 
ficare în radiofrecvenţă. 

în figura 1 este prezentat un astfel 
de amplificator cu un tranzistor npn 
cu zgomot mic. Circuitul de intrare 



r ansioiiTH 


u , 

100 

Hh 

=10nF y 

-CV 

+V.V 


H aitei ? 

* |t kaLV LJ t 5nF 

4-i l II 

n 5 *L_f 


>-u ! t- «n ^ 6 „ F 

EI ST# I ” : 


4,7 4.7 68 


Rf v v m 


ir-S 

= =10 n F [JlOOn- ^ 

«L I+Î2.V _ 



i 

r300 4=50 


rj H ♦ 

I ..u&V 


oscilant sînt date în tabel. După 
cum se observă, apar unele benzi noi 
de radioamatori acordate de W.A.R.C. 
1979, dar care nu pot fi utilizate decît 
eşalonat începînd cu anul 1982. 

în cazul în care dorim să utilizăm 
două tranzistoare, rezultate bune ob¬ 
ţinem prin folosirea amplificatorului 
prezentat în figura 2, Antena poate fi 
cuplată şi inductiv; filtrul de intrare 
are o atenuare de circa 6 dB, dar în 
schimb asigură o îmbunătăţire a se¬ 
lectivităţii receptorului. Reglajul am¬ 
plificării se poate face din linia de 
control automat al amplificării (CAA) 
sau prin reglaj manual cu un poten- 
ţiometru de 5-20 kQ, legat între masă 
şi +12 V! Se vor ecrana cele 3 bobine. 
Pentru acordul în diferite game este 
necesară schimbarea bobinelor. 

în cazul în care avem un tranzistor 
cu efect de cîmp, de exemplu BFW 10 
— BF 244— MPF 102 etc., putem reali¬ 
za un amplificator de radiofrecvenţă, 
prezentat în figura 3, care este o adap¬ 
tare a schemei din figura 1, utiiizînd 
trei circuite acordate. Potenţiometrul P 
serveşte la atenuarea semnalelor pu¬ 
ternice.. Tr, 1 este identic cu ce! des¬ 
cris anterior. Rezistorul de 270 0 neu¬ 
tralizează eventuala tendinţă de osci¬ 
laţie a etajului. L 7 are 1,2 jjH pentru 
gama de 14 MHz. 

Un amplificator mai complex, dar şi 
cu rezultate mai bune se obţine uti- 
lizînd două tranzistoare cu efect de 
cîmp în montaj cascod. 

Ultimul amplificator de radiofrec¬ 
venţă, prezentat în figura 4, foloseşte 
un tranzistor MOSFET de tipul 3N140; 
40673 etc. Reglajul amplificării se reali¬ 
zează prin modificarea polarizării elec¬ 
trodului G2. Diodele cu siliciu de tipul 
1N914 servesc la limitarea semnalului 
de RF în cazul utilizării etajului la un 
transceiver şi în special în cazul folo¬ 
sirii tranzistorului 3N140, care nu este 
protejat. Circuitele de intrare şi ieşire 
se vor acorda în benzile recepţionate 
şi vor fi ecranate conform liniei punc¬ 
tate pentru evitarea autooscilării eta¬ 
jului. 

Pentru a veni în sprijinul celor care 
doresc să realizeze receptorul descris 



nu necesită acordul în interiorul unei 
benzi. Transformatorul Tr. 1 are 3x8 
spire CuEm 0 0,2 pe un tor de ferită. 
Bobinele pot fi executate pe inele de 
ferită — gen toroidal — sau în sistem 
clasic, dar în acest caz este necesară 
ecranarea lor separată pentru evitarea 
cuplajelor nedorite. Valorile circuitului 


în numărul 5/1980, pag. 13, la figurile 1 
şi 2,prezentăm în continuare cele două 
plăci imprimate (scara 1:1) şi ampla¬ 
sarea pieselor. în figura 5 este cablajul 
oscilatorului local. Se observă că sînt 
unele piese în plus faţă de schemă, 
dar acestea vor servi la adaptarea şi 
a părţii de emisie de mică putere.— 
QRP —, realizînd astfel primul nosţru 
transceiver (în telegrafie). în figura 6 
este prezentat cablajul mixerului şi al 
preamplificatorului de J.F. 
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AMPLIFICATOR AF 


LI VIU CADIIMOIU, 
Botoşani 

în cele ce urmează prezentăm schema se va face de la un redresor independent 

unui amplificator de joasă frecvenţă care care poate debita o tensiune cuprinsă 

se poate monta în locul amplificatorului în limitele 10-14 V la un curent de 

similar cu tuburi electronice din televi- maximum 0,15 A. Tensiunea nu trebuie 
zoarele hibride. Personal am construit stabilizată, dar este necesar să fie bine 

acest amplificator pentru a înlocui pe filtrată. Deoarece un astfel de redresoi 

cel existent în televizorul «VENUS-HS», este uşor de construit, nu am conside- 

din cauză că nu am putut procura tubu- rat că este necesar să redăm schema, 

rile finale PCL 86 şi PL 84. Pentru introducerea amplificatorului 

Amplificatorul are o schemă clasică. în televizor se fac unele mid modificări: 
Piesele sînt uşor procurabile şi au tole- 1. Se scot tuburile înlocuite din soclu- 
ranţe largi. Principalele elemente sînt rile lor, montîndu-se în locul filamente- 
cele patru tranzistoare de joasă frec- lor o rezistenţă de 110 fi/16 W. Rezis- 

venţă şi transformatorul defazor TR (de tenţa se fixează pe partea şasiului unde 

la receptoarele «Turist», «Mioriţa», se găsesc şi celelalte piese prin introdu- 
«Sport»), Alimentarea amplificatorului cerea terminalelor în locul celor două 



filamente. va ataşa un radiator de tip steguleţ. 

2. Borna « + » a amplificatorului se Deoarece piesele nu au valori critice, nu 

lipeşte la masa televizorului. am dat schema cablajului imprimat, con- 

3. Pentru ca reglajul volumului să se structorul executîndu-1 în funcţie de ga- 

facă pe o plajă mai largă, se poate în- baritul elementelor procurate. în ampli- 

locui potenţiometrul de 250 kfi (din ficatorul descris am folosit următoarele 

schema TV) cu unul de 5 kfi, logarit- componente: 

mic. 7\ = EFT 319, EFT 307 sau EFT 353, 

4. Difuzorul existent (Z = 750 fi) se cu zgomot redus; T 2 = T 3 = T 4 = 

înlocuieşte cu unul cu Z = 3 —20 fi şi AC 180 K; Q = 20 //F/10 V; C 2 = 5- 

avînd puterea maximă 6 VA. 10 //F/10 V; C 3 = 100-220 //F/6,3 V; 

Tranzistoarele finale vor avea facto- C* = 100-200 juF/15 V; C 5 = 220 uF 

rii /? cît mai apropiaţi şi se vor monta sau 440 //F/16 V; R, = 3,9-4, 7 kfi; 

pe mid radiatoare din tablă de alumi- R 2 = 270-330 kfi; R 3 = 0-33 fi; R 4 = 

niu (grosime 1-1,5 mm şi suprafaţă 20 x 47-56 kfi; R 5 = 5,6-6,8 kfi; R 6 = 82- 

30 mm). Tranzistorului prefinal T 2 i se 120 fi; R 7 = 2,7-3,3 kfi: R 8 = R = 

* 390 fi; R 9 = R 10 = 10 fi. 


LAMPĂ AUTOMATĂ 

DE SEMNALIZARE 


Montajul prezentat mai jos asigură 
semnalizarea optică în întuneric prin 
aprinderea intermitentă a unui bec şi 
realizează . stingerea lui automată în 
timpul zilei. Astfel se foloseşte cu efi¬ 
cienţă maximă energia sursei de ali¬ 
mentare (elemente galvanice, acumu¬ 
latoare sau reţea), fără a fi nevoie de 
o supraveghere permanentă. 

O asemenea lampă este utilă pentru 
semnalizarea unor locuri periculoase, 
lucrări rutiere, geamanduri, vehicule 
rămase în pană pe drum, refugii turis¬ 
tice sau chiar în încăperi pentru a indi¬ 
ca ieşirile în caz de pericol, hidranţii 
pentru incendiu, amplasarea întreru¬ 
pătorului de lumină etc. 

Schema conţine un circuit basculant 
astabil, realizat cu tranzistoarele T t 
şi T 2 . El generează oscilaţii dreptun¬ 
ghiulare care, prin amplificatorul T 3 , 
comandă aprinderea periodică a be¬ 
cului B. 

Stingerea lămpii în timpul zilei este 
efectuată de T + şi T 5 . Cînd lumina am¬ 
biantă ajunge pe fototranzistorul T 4 , 


Fiz. GH. SALUTĂ 

curentul emitor-colector creşte. Ca 
urmare, T 5 intră în conducţie şi astfel 
baza lui T 2 este pusă la masă; T 3 este 
şi el blocat, oscilaţiile încetează, iar 
B rămîne stins. Consumul în această 
stare este de numai 0,5 mA. 

Reglarea montajului se face după 
ce ne-am decis pentru o anumită 
tensiune de alimentare şi un tip de 
bec. Se poate alege orice bec în gama 
de tensiuni şi curenţi indicată pe sche¬ 
mă, de la cel mai economic (3,8 V/ 
0,07 A)_pînă la cel mai puternic (6 V/ 
0,5 A). în cazul cînd se doreşte coman¬ 
da unui bec alimentat la reţea, se va 
înlocui B cu înfăşurarea unui releu pre¬ 
văzut cu un contact normal deschis 
(varianta cu releu din schemă). O diodă 
în paralel pe bobină scurtcircuitează 
tensiunea de inducţie apărută fa comu¬ 
tare, care poate străpunge tranzistoa¬ 
rele. 

Reglarea constă în ajustarea valo¬ 
rilor rezistenţelor şi eventual a conden¬ 
satoarelor din baza lui T t şi T 2 , în 
aşa fel încît becul să fie stins 2-5 se- 


r 3 wsv 



Variantă cu 



cunde şi aprins circa 0,5 secunde. 
Raportul acestor timpi indică o micşo¬ 
rare a consumului mediu de curent în 
timpul nopţii de 4-10 ori faţă de situaţia 
cînd becul arde continuu. Acest nu¬ 
măr, înmulţit cu 2 iarna şi cu 3 vara (du¬ 


rata zilei/durata nopţii), dă reducerea 
totală a consumului, care este de 8- 
30 de ori. 

Realizarea practică se face avînd în 
vedere condiţiile în care va lucra mon¬ 
tajul. Se recomandă aplicarea pe co¬ 
nexiuni a unui strat de iac electro- 
izolant sau chiar impregnarea întregu¬ 
lui montaj pentru ca umezeala să nu 
provoace perturbaţii în funcţionare; un 
mic radiator termic pentru T 3 este de 
asemenea util. Fototranzistorul se am¬ 
plasează cu fereastra de sticlă spre cer 
(orientată vertical în sus cînd este aşe¬ 
zat în aer liber), avînd grijă ca lumina 
becului de semnalizare să nu ajungă 


kitSuigIlricop 
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ORGA 

ELECTRONICĂ 


în familia instrumentelor muzicale 
electronice, «stilofonul» este cel mai 
simplu sintetizor de muzică. Cu o 
schemă relativ simplă şi cu un efort 
nu prea mare se poate realiza un in¬ 
strument în stare să ne provoace o 
surpriză plăcută. 

După cum arată figura 1, schema 
cuprinde două circuite integrate de tip 
/SA 741 şi SN 7400. Operaţionalul 741 
este conectat ca generator de semnal 
dreptunghiular, al cărui produs este 
amplificat de tranzistorul T t , avînd în 
colector un difuzor miniatură de 0,1- 
0,2 W, cu impedanţa cît mai mare (8- 
60 Q). Cei care nu sînt satisfăcuţi de 
nivelul sonor pot conecta difuzorul 
prin intermediul unui transformator 


gură o gamă bogată de frecvenţe (4-5 
octave) prin folosirea unui număr co¬ 
respunzător de potenţiometre. Eu am 
acordat instrumentul într-o octavă de 
mijloc prin reglarea a 13 potenţiometre 
semiregiabile miniatură de tipul celor 
folosite în televizoare, cărora le-am 
conectat în serie cîte o rezistenţă 
pentru completarea valorii necesare 
(vezi tabelul alăturat). Un efect de 
«tremolo» poate fi obţinut prin apli¬ 
carea în punctul A a semnalului drept¬ 
unghiular cu frecvenţa de 3-6 Hz, pro¬ 
dus de circuitul astabil realizat cu 
SN 7400, porţile 2 şi 3. Prin alegerea 
valorii lui R 3 se modifică gradul de 
modulaţie după preferinţă. 

Cu Ruşi DZ se realizează sursa de 
alimentare de 5 V necesară integratu¬ 
lui SN 7400. în punctul B se lipeşte un 
fir flexibil, izolat, lung de cca 25 cm, 
avînd la celălalt capăt stilusul, de fapt 
un pix cu «mină» metalică, scurtat 
după dorinţă şi căruia îi scoatem bila, 


2 A 0 xl 


apoi şiefuim cu grijă vîrful. 

«Claviatura» se confecţionează (con¬ 
form fotografiei de ansamblu) dintr-o 
placă de circuit imprimat, apoi se ni¬ 
chelează (poate rămîne şi aşa, fără a 
suferi calitatea). 

Drept cutie am folosit o casetă de 
«Cora» cu difuzorul propriu, iar în 
locul scalei am fixat claviatura. Sche¬ 
ma electrică am transpus-o pe o placă 
de circuit imprimat cu dimensiunile 
impuse de cutie. 

Acordul se face simplu, cu ajutorul 
unui pian sau orgă, dar cel mai uşor 
cu un osciloscop, folosind datele din 
tabel. Pe durata acordului, R 3 se de¬ 
conectează. După stabilirea fiecărei 
note, potenţiometrele se fixează cu o 
picătură de duco. 

Sunetele produse de instrument sînt 
foarte plăcute şi,dacă sînt trecute prin- 
tr-un amplificator cu corecţii de ton, 
ne vor crea surpriza marii apropieri de 
sunetul orgilor mecanice. 
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Elev RÂUL TOMPE, 
Constanţa 

dimensionat corespunzător, eficienţa 
crescînd considerabil. R 10 se alege de 
valoare mai mare pentru un difuzor de 
impedanţă mică şi invers, aceasta a- 
vînd funcţia de limitator de curent. 
Acest circuit, cu valorile date, asi- 
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Nota 

Do 

+ 

Re 

+ 

Mi 

+ Fa 

+ 

SoS 

+ 

La 

+ 

Si 

Do’ 

Frecvenţa (Hz) 

261,63 

277,63 

293,66 

311,63 

329,63 

349,23 

370,23 

392,0 

416,0 

440,0 

449,94 

493,88 

523,25 

Perioada (ms) 

3,8 

3,6 

3,4 

3,2 

3,03 

2,86 

2,7 

2,55 

2,4 

2,27 

2,2 

2,0 

1,8 

Potenţiometru 1 (kft) 

10 

10 

10 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Rezistenţa (kQ) 

39 

35 

33 

22 

22 

18 

15 

12 

7,5 

7,5 

6,8 

- 

- 


De multe ori, în practica cu circuite 
integrate logice, apare o interferenţă 
între impulsuri cu durate mari (peste 
1 ms) şi impulsuri înguste (sub 1 jjs)- 
Dacă baza de timp a osciloscopului 
este reglată pentru a vedea impulsul 
de peste 1 ms, cel sub 1 ju s nu se va 
putea observa şi invers. 

Circuitul din figura 1 lasă să treacă 
neschimbat impulsul cu lăţimea peste 
1 ms, iar în locul celui foarte îngust 
furnizează un impuls de aproximativ 
0,1 ms, uşor de observat pe oscilo¬ 
scop (lăţimea impulsului se poate sta- 


Mă numesc Sîmbăteanu Deian, lo¬ 
cuiesc în oraşul Sînnicolau-Mare, ju¬ 
deţul Timiş, şi sînt elev în clasa a 
Vili-a A la şcoala generală nr. 1 din 
localitate. Sînt un pasionat a! electro¬ 
nicii şi la satisfacerea acestei pasiuni 
o contribuţie totală a avut-o revista 
«Tehnium». Pînă în prezent am fost 
un consumator al materialului publicat 
de revistă, dar, acumulînd un «bagai» 
de suficiente cunoştinţe în acest do- 


bili după dorinţă prin mărirea sau mic¬ 
şorarea capacitorului de 100 nF). 

în timpul stării logice «1» a «latch»- 
ului JK, «master»-ul acţionează ca un 
«latch» de tip T şi informaţia apare la 
ieşire cînd nivelul este «0». Oscilatorul 
cu triger-Schmitt şi circuitul de derivare 
RC furnizează impulsuri negative. Im¬ 
pulsurile de foarte scurtă durată care 
apar între două impulsuri de tact 
schimbă starea «master»-ului. Astfel, 
pe durata unei perioade de tact, va 
apărea un impuls la ieşirea «slave»- 
ului. 



meniu, îmi permit a trimite spre pu¬ 
blicare un montaj foarte simplu, anu¬ 
me un metronom tranzistorizat. 

Cele două tranzistoare sînt comple¬ 
mentare, adică unul npn şi celălalt 


... tăierea acestor materiale se exe¬ 
cută cu succes folosind ferăstrăul de 
la trusa de traforaj, ia care montăm o 
pînză spiralată. 

... operaţia de găurire se efectuează 
numai cu burghie-spirale, cele pentru 
lemn putîndu-ie sparge. 

... îndoirea sau curbarea pînă la for¬ 
ma cilindrică se realizează uşor după 
ce materialeie au fost înmuiate prin 
cufundare în apă caldă. 

... lipirea poate fi efectuată cu Co- 
dez (soluţie ce se găseşte în comerţ), 
dar şi cu un preparat făcut de con¬ 
structorul amator. Pentru lipirea plexi- 
glasuiui, vom pune într-o sticluţă, în 
care avem deja tetraciorură de carbon 


pnp. Rezistenţa de 100 kfi poate fi 
înlocuită cu un potenţiometru liniar de 
250 kQ, cu ajutorul căruia se reglează 
durata de timp dintre cele două «bătăi».. 


pînă la jumătate, aşchii mici de plexi- 
glas, agitînd din cînd în cînd pentru a 
facilita dizolvarea. în timpul preparării, 
sticluţa trebuie bine închisă. După 
cca 24 de ore se va obţine o soluţie de 
consistenţa uleiului. Dacă amestecul 
este prea vîscos sau prea subţire, se 
mai adaugă diluant sau bucăţele de 
plexiglas. 

Se pot face astfel de soluţii de lipit 
pentru orice material plastic care se 
dizolvă în acetonă. 

După lipire, obiectul se fixează strîns, 
în poziţia în care trebuie să rămînă, 
pînă la uscarea definitivă (aproximativ 
cîteva ore). 

G.T. 
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ÎN PRELUCRAREA PLEXIGLASULUI SI A 
ALTOR MATERIALE PLASTICE ESTE 

BINE SĂ ŞTIM CĂ... 


METRONOM 
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ATELIER 


STABILIZATOR 

Dl TORATIE PENTRU 

MAŞINA* RE CUSUT 


Maşinile de cusut cu acţionare elec¬ 
trică «Sanda», «Veronica» sau modelele 
anterioare lor au, pentru reglarea vite¬ 
zei de lucru, o pedală a cărei schemă 
electrică este redată în figura 1. Este 
vorba de a scurtcircuita, prin apăsarea 
pedalei P în mod progresiv, rezistenţele 
R^-Rg care apar înseriate cu motorul 
de acţionare a maşinii Sistemul se ca¬ 
racterizează prin simplitate şi robusteţe. 
Pentru gospodina care nu este o croito¬ 
reasă profesionistă, sistemul are însă 
unele dezavantaje: 



r Ki Ka. 


LAURENŢ1U GSURGEA, 
Bucureşti 

1. Dacă se apasă pedala pînă cînd 
maşina porneşte, aceasta se turează în 
continuare, dat fiind faptul că necesa¬ 
rul de curent pentru menţinerea mişcă¬ 
rii este mai mic decît cel de pornire, 
motorul fiind de curent continuu serie. 
La reducerea apăsării nu întotdeauna 
se găseşte poziţia dorită, maşina se opreş¬ 
te şi trebuie din nou pornită. 

2. La un anumit cuplu rezistiv dat de 
grosimea materialului alimentarea mo¬ 
torului fiind în trepte discrete, se poate 
ajunge ca pe o poziţie viteza să fie prea 
mare pentru dexteritatea operatorului, 
iar pe cea inferioară să se oprească — şi 
aceasta în special la materiale groase. 

3. Operatorul lucrează cu piciorul în- 
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cordat, ceea ce duce la oboseală şi la 
variaţii nedorite ale apăsării similar 
oboselii şoferului cu pedala de acce¬ 
leraţie. 

4. Reostaful consumă putere activă, 
ceea ce duce la un randament scăzut al 
maşinii, mai ales la regimuri de turaţie 

tOns)™"*- 

5. La variaţia grosimii materialului 
variază şi viteza, iar peste o limită tre¬ 
buie compensat din pedală. 

Soluţionarea parţială a neajunsurilor 
menţionate o dă stabilizatorul de viteză 
experimentat de mine timp de un an pe 
maşina «Sanda». El se compune din 


tahogeneratorul FG, integratorul nesi¬ 
metric format din C 2 , D 8 , şi rezis¬ 
tenţa internă a lui FG şi regulatorul de 
tensiune format din tiristorul Th şi cir¬ 
cuitul de comandă prezentat în figura 2 
Regulatorul (fig. 3) acţionează asupra 
unghiului de deschidere 9, care face să 
varieze valoarea efectivă a tensiunii apli¬ 
cate motorului. Deoarece lucrează în 
regim de comutaţie; tiristorul consumă 
o putere neglijabilă. 

FUNCŢIONAREA 
Tensiunea reţelei (înseriată cu moto¬ 
rul M), dublu redresată de Dj-D^ este 
limitată la vîrf de dioda D 5 la cca 20 V. 
Tranzistorul T t , cu baza fixată la un 
potenţial dat de divizorul R 4 , R 5 , are 
emitorul la un potenţial crescător în 
timp cu o viteză dată de viteza de în¬ 
cărcare a lui Cj prin R 2 - Cînd U Cl de¬ 
vine mai mare decît U Br , tranzistorul 
Tj se deschide şi la rîndul lui şi T 2 se 
deschide; curentul de emitor al lui T 2 , 
amplificat de repetorul T 3 , deschide ti¬ 
ristorul Th. Acesta rămîne deschis pînă 
la semialternanţa următoare, trecerea 
tensiunii prin zero scoţîndu-î din con- 
ducţie. Unghiul de deschidere 0 poate 
fi variat prin modificarea lui t = CjR 2 
sau a potenţialului bazei lui T x . 

Tahogeneratorul FG, cuplat prin curea 
cu M, dă o tensiune negativă faţă de 
masă, în funcţie de turaţie. Dacă turaţia 
creşte, tahogeneratorul, prin tensiunea 
pe care o dă, modifică potenţialul bazei 
lui Tj, face ca 9 să crească; alimentarea 
motorului scade, deci implicit scade tu- m 
raţia Turaţia la care cele două tendinţe 
se egalează (deci turaţia de lucru) se 
reglează din IV Condensatorul C 2 face 
ca variaţiile de turaţie ce apar la o ro¬ 
taţie a volantului maşinii — datorită 
faptului că sînt diferenţe mari de mo¬ 
ment rezistiv, de pildă cînd acul îm¬ 
punge sau iese — să nu acţioneze asupra 
lui 0. Dacă el lipseşte, maşina are un 
mers zgomotos. Dioda D 8 face ca la o 
creştere rapidă a turaţiei, regulatorul să 
intervină mai rapid decît la o scădere, 
dat fiind faptul că încărcarea lui Cj prin 
FG se face mult mai repede decît des¬ 
cărcarea lui prin P l5 R 8 , R s . Se reali¬ 
zează astfel un compromis între viteza 
de răspuns şi tendinţele de mers zgo¬ 
motos. 

INDICAŢII CONSTRUCTIVE 
FG este un motoraş-jucărie de curent 
continuu, cu magneţi permanenţi. Pe el 
se montează o fulie cu diametrul de 
15 mm, pe care stă o cureluşă de la 
magnetofonul B4, ce acţionează plata¬ 
nul din dreapta. Fulia maşinii se dă la 
un strungar pentru a-i tăia, pentru ace¬ 
eaşi cureluşă, un canal lîngă canalul 
curelei de acţionare a motorului. FG se 
fixează în maşină după demontarea pa¬ 
noului dreapta-lateral, astfel încît să fie 
acţionat prin cureluşă de fulia volant a 
maşinii. Acţionînd motorul, la bornele 
lui FG trebuie să apară o tensiune con¬ 
tinuă de circa —2 V pentru viteza mi¬ 
nimă şi —6 V pentru viteza maximă. 
Dacă nu se încadrează, se schimbă fulia. 
Pînă la obţinerea diametrului corect se 
poate acţiona — prin fricţiune pe cureaua 
maşinii — o fulie provizorie din lemn 
sau plexiglas. Viteza nu este mare, deci 
merge şi o fixare provizorie Abia după 
realizarea acesteia se poate trece la con¬ 
strucţia montajului electronic Plăcuţa 
intră de asemenea în maşină, între cu¬ 
reaua ei şi mecanism, cu condiţia rea¬ 
lizării ei cu piese cît mai plate Axul 
lui Pi iese prin panoul dreapta-lateral 
printr-o gaură de 0 6, în jurul lui fădn- 
du-se etalonarea prin zgîrierea emailului 
şi montarea unui buton cu reper. 

PUNEREA LA PUNCT 
Tiristorul folosit trebuie să suporte 
minimum 400 V/l A. Personal am folo¬ 
sit unul de tipul TIC 226 D. Dacă mon¬ 
tajul nu funcţionează de la început, se 
urmăreşte următoarea metodică: 

Se scurtcircuitează colectorul lui T 3 cu 
emitorul. în locul lui M se montează 
un bec de 220 V/100 W, care trebuie să 
ardă. Dacă nu arde, se scurtcircuitează 
emitorul . cu punctul A. Dacă tot nu 
arde, se reduce R x pînă cînd curentul 
prin dioda D s , cu circuitul întrerupt 


în punctul B, este de maximum 40 mA. 
Dacă nici acum nu arde becul, cu scurt¬ 
circuit între A şi emitorul lui T 3 — cir¬ 
cuitul în punctul B fiind refăcut —, ti¬ 
ristorul este fie defect, fie cu factor de 
amplificare prea mic şi ded impropriu 
folosirii. Dacă becul arde, se reduce R 6 
pînă cînd becul arde şi cu scurtrircuit 
între colectorul şi emitorul Iui T 5 . 

Decuplînd R 8 şi în locul lui R 4 mon- 
tînd un potenţiometru de 5 kQ prin 
acţionarea acestuia becul de 100 W 
trebuie să-şi varieze strălucirea Prin 
aceasta regulatorul funcţionează normal 
în regim manual. 

Se cuplează acum R 8 şi tot montajul 
ca în schema 2. Punîndu-se ca material 
o bucată de pînză cu creţuri sau porţiuni 
de material suprapuse, maşina va merge 
cu viteză constantă, reglabilă din P r 
Dacă vitezele minimă şi maximă nu 
sînt cele dorite, cu Pj la minim se re¬ 
glează R 8 pentru viteza minimă dorită, 
iar prin alegerea altei valori a lui P ; 
cea maximă dorită- O viteză minimă 
mai mică de două împunsături pe se¬ 
cundă nu este recomandată, din raţiuni 
de răcire a motorului. 

întreaga operaţie de punere .la punct 
se face cu pedala apăsată la maximum — 
ea fiind acum simplu întrerupător — şi 
lucrul la maşină se face cu ea apăsată, 
piciorul stînd acum comod. Turaţia ma¬ 
şinii în timpul lucrului poate fi schim¬ 
bată cu mîna dreaptă, din P,. K x , care 
poate să lipsească, scoate din funcţiune 
regulatorul. 

Pentru cei ce doresc, prin eliminarea 
lui R g , Pj, C 2 , D 8 , FG şi înlocuirea 
lui R 4 cu un potenţiometru de 5 kO, 
se obţine un regulator manual, continuu, 
care permite prereglarea în funcţie de 
material a vitezei, pedala fiind tot un 
simplu întrerupător. 

Dacă se utilizează un tiristor cu fac¬ 
tor mare de amplificare, se poate eli¬ 
mina T 3 , D 7 cuplîndu-se direct în emi¬ 
torul lui T 2 . 



Descriem în cele ce urmează con¬ 
strucţia unui traductor fotoelectrîc de 
poziţie, cu indicaţie digitală. Ei ser¬ 
veşte la sesizarea a 10 (eventual 100) 
poziţii distincte ale unei piese în miş¬ 
care de rotaţie sau translaţie, cu o 
precizie de circa 1,5 mm. El poate fi 
utilizat în diverse automatizări unde 
este necesar să se cunoască poziţia 
unui obiect telecomandat (antenă, va¬ 
nă, uşă), a unei palete introduse în- 
tr-un curent de fluid (debitmetru), in¬ 
dicaţia unui instrument de măsură, 
poziţia de echilibru a unei balanţe 
automate etc. Toate acestea, traduse 
în semnal electric, pot fi transmise la 
distanţă, afişate numeric ori folosite 
pentru diverse acţionări. 

Principiul de funcţionare a traduc- 
torului este următorul: piesa în miş¬ 
care este solidară cu o placă (disc 
sau dreptunghi), pe care există o serie 
de zone transparente pentru lumină 
(fante) pe un fond opac. Combinaţia 
fantelor formează, în cod binar, nu¬ 
mere care indică în mod convenţional 
poziţia respectivă a piesei. Nişte foto- 
tranzistoare citesc optic combinaţia 
şi o transmit unui decodor binar-zeci- 
mal. La fiecare din ieşirile acestuia 
este conectat cîte un amplificator de 
curent ce alimentează un bec indicator 
sau altă sarcină (releu, tiristor), în 
funcţie de scopul urmărit. 

Piesa principală, placa cu fante, se 
poate construi în două variante: pentru 
traducerea oricărei poziţii (continuu), 
ori pentru identificarea unor poziţii 
preferenţiale (discontinuu), conform 
figurii 1, respectiv 2, în formă de disc 
sau dreptunghi. 

Prima variantă se confecţionează 
din plastic sau sticlă, zonele opace 
fiind porţiuni de hîrtie neagră lipită 
de suportul transparent Şi mai precis, 
ea se poate executa prin fotografierea 
la scară redusă, pe film de mare con¬ 
trast, a unui desen «negativ» în tuş. 
Varianta a doua este utilă cînd se cere 
oprirea automată a piesei în anumite 
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DE IMPOISORI 
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Montajul a fost construit pentru a 
obţine la ieşire un puls dreptunghiular 
cu polaritate dublă (pozitivă şi negativă), 
necesar testării circuitelor de amplifi¬ 
care în joasă frecvenţă, a circuitelor de 
comutaţie, iar împreună cu un circuit 
de integrare ca frecvenţmetru analog, 
sau în orice aplicaţie unde sînt necesare 
pulsuri dreptunghiulare cu polaritate 
dublă. 

Schema asigură formarea pulsurilor 
dreptunghiulare cu o excursie a ampli¬ 
tudinilor de tensiune între —4 V şi 
+4 V, în plaja de frecvenţe cuprinsă 
între 10 Hz 4 - 1 MHz, tensiunea de in¬ 
trare fiind cuprinsă între 200 mV şi 5 V 
vîrf la vîrf. 

Schema cuprinde două blocuri: par¬ 
tea de intrare, formată de un repetor 
pe emitor, necesar obţinerii la intrare a 
unei impedanţe ridicate (aproximativ 
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ALEXANDRU ZAISSGA, 
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0,1 MO), şi un circuit basculant simetric 
cu două surse de alimentare. 

Nu vom insista asupra schemei, deoa¬ 
rece atît repetorul dt şi C.B.B. sînt cu¬ 
noscute ca prindpiu de funcţionare. Con¬ 
densatorul C 5 foloseşte la accelerarea 
comutării, C 10 îmbunătăţeşte forma pul¬ 
sului pentru frecvenţe mai mari de 
100 kHz, D x şi D 2 limitează tensiunea 
inversă pe baza tranzistorului în mo¬ 
mentul blocării, iar D 3 menţine poten¬ 
ţialul de + 4 V la bornele lui C 7 . 

De notat că tensiunile de alimentare 
( + 5 V şi —12 V) trebuie foarte bine 
stabilizate şi filtrate, de aceasta depin- 
zînd amplitudinea pulsului de la ieşire. 

Figura 1 reprezintă schema de prin¬ 
dpiu, iar figura 2 indică dispunerea pie¬ 
selor pe placa cu circuit imprimat. 

Toate componentele sînt de producţie 
românească. 



FIG.1 SCHEMA DE PRINCIPIU 


Rezistenţe: Pi — 50 kQ/log; Rj — 4,7 kQ; R 2 — 47 kQ; R 3 — 100 kQ; R 4 — 
36 kQ; R 5 — 2,7 kQ; R 6 — 22 kQ; R 7 — Q1 kQ; R 8 — 1 kQ; R 9 — 4,7 kQ; R 10 — 
16 kQ; R n — 0,47 kQ; R 12 — 0,47 kQ; R 13 — 2,2 kQ; R 14 — 4,7 kQ. 

Condensatoare: C t — 5 /zF/25 V; C 2 — 10 fiF/25 V; C 3 — 10 jiF/25 V; C 4 — 
100 /zF/50 V; C 5 — 150 pF; C 6 — 30 pF; C 7 — 47 nF; C 8 — 32 pF; C 9 — 3-5 pF 
(se determină experimental prin urmărirea frontului pulsului pe osciloscop). 

Semiconductoare: T„ T 2 , T 3 — BC 107... BC 109; D 1? D 2 — DC — 1, F 107, 
1 N40Q1, 1 N4002 etc.; D 3 — PL8, V 2 Z, DZ 308, D 808 etc. 



cn 

L OV(ma^) 


VEDERE DINSPRE CABLAJ 
' VEDERE DINSPRE PIESE 


FIG.2 MONTAJ 


TRADOGTOR 
DE POZIŢIE DIGITAL 




TRAOUCTOARE CONTINUE 


poziţii bine precizate. Placa se con¬ 
fecţionează simplu dintoun disc sau 
dreptunghi — de plastic opac ori tablă 
subţire — în care se dau găuri ce se 
ajustează apoi cu pila, alungindu-le. 
Aceasta pentru ca timpul crt se «ci¬ 
teşte» fiecare combinaţie de fante să 
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fie mai lung, lucru necesar pentru 
oprirea pe o anumită poziţie presta¬ 
bilită, care nu se face instantaneu, 
datorită inerţiei sistemului mecanic de 
acţionare. 

Ca sursă luminoasă se poate folosi 
orice bec cu incandescenţă; este pre¬ 
ferabil unui de lanternă (3,5 V/02 A), 
situat la cca 2 cm în faţa plăcii cu 
fante (fig. 3). 

Schema electronică (fig. 4) conţine 
patru fototranzistoare legate la intră¬ 
rile A, B, C şi D ale decodorului inte¬ 
grat CDB 442 E. în tabelul din figura 5 
se indică stările celor zece ieşiri (0-9) 
în funcţie de starea intrărilor. Cu 1 s-a 
notat prezenţa unei tensiuni ridicate 
iar cu 0 a uneia foarte mici faţă de 
masă. Cînd un fototranzistor este ilu¬ 
minat, tensiunea pe el scade şi intra¬ 
rea respectivă este practic conectată 
la masă. în funcţie de poziţia plăcii cu 
patru rînduri de fante în faţa. celor 
patru fototranzistoare, un anumit bec 
de ia ieşire se aprinde. 

Dacă se doreşte mărirea la 100 a 
numărului de poziţii ce pot fi sesizate, 
se utilizează două montaje de tipul 
celui din figura 4, care vor afişa un 
număr compus din două cifre, între 
00 şi 99. Placa va avea 8 rînduri de 
fante, cîte 4 pentru fiecare decodor 
(cifră a numărului). Ea va avea aspec¬ 
tul din figură 6; fiecare combinaţie 
pentru prima cifră se extinde pe par¬ 
cursul a 10 combinaţii corespunzătoa¬ 
re cifrei a doua. Pentru ca lăţimea 
celor 8 rînduri de fante să nu fie su¬ 
părător de mare, fototranzistoarele pot 
fi aşezate decalat, ca în figura 7, dis¬ 
tanţa între centrele lor (deci lăţimea 
unui rînd) fiind de aproximativ 1,5 mm. 
Acest lucru este posibil deoarece di¬ 
mensiune® ariei fotosensibiîe este mult 
mai mică decît cea a capsulei. Desenul 
fantelor va fi diferit în acest caz, fie¬ 
care rînd fiind decalat cu circa 6 mm 
faţă de cel precedent. 

Alimentarea se face de ia o sursă 
de 5±0,25 V/0,1 A si una de 3,5 V/ 
02 A. 
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clusivitate); 

— electrolit: o soluţie de clorură de 
amoniu (NH^CI-ţipirig) şi clorură de 
zinc (ZnCI 2 ), care asigură transportul 
ionilor Zn 2+ " şi NHţ.în interiorul masei 
active cu ocazia reacţiei globale 
de funcţionare a elementului: 
2 Mn0 2 +Zn+2 NH 4 CI ->2 MnOOH+ 
+Zn (NH 3 ) 2 CI 2 ; 

— negru de fum acetilenic şi grafit 
— avînd rol de conductor electronic în¬ 
tre particulele de bioxid de mangan, 
care este un conductor electric slab. 
Este preferat negrul de fum, deoarece 
asigură şi reţinerea unei cantităţi mari 
de electrolit în masă, fapt care favori¬ 
zează reacţiile în timpul funcţionării 
elementului. 

Conductorul ionic asigură, în afara 
conductibilităţii necesare, şi o sepa¬ 
rare a celor doi electrozi. El constă fie 
dintr-un strat de electrolit gelifiat, va¬ 
rianta «pastelined», fie dintr-un sepa¬ 
rator de hîrtie specială impregnată cu 
săruri, varianta «paperlined». 

Pentru obţinerea stratului de gel 
(grosime 1,5-2 mm), la elementele «pas- 


Pila electrică inventată de G. Le¬ 
clanche în anul 1865 şi transformată 
în varianta ei larg accesibilă de Gass- 
ner în anul 1887 a fost supusă unor 


niuţă. Tensiunea nominală a bateriei 
obţinute este aceeaşi cu cea a ele¬ 
mentului individual. 

Tensiunea nominală a unui element 


perfecţionări continue, fapt pentru care galvanic în sistem Leclanche este de 
astăzi este fabricată în lume într-o 1 > 5V -„ , , , 


cantitate de ordinul bilioanelor. 
în România, fabricarea industrială a 


Dacă un număr de elemente (sau 
de surse gata legate în paralel) se în- 


elementelor galvanice primare de tip seriază pentru a alcătui o baterie de o 
Leclanche a fost începută în anul 1921, anumită tensiune, multiplu de 1,5 V, 
fiind de ordinul miilor de bucăţi de numărul din care este alcătuită seria 
elemente 3R12 destinate lanternelor, se scrie în faţa literei care simbolizează 
In prezent, moderna industrie a ele- forma constructivă a elementului, 
mentelor galvanice primare din ţara Toate aceste notări aplicate la prin- 
noastră produce în jur de 120 milioane cipalele produse fabricate m cadrul 


de baterii anual, într-o gamă sorti¬ 
mentală de peste 35 de tipuri, cu dife¬ 
rite destinaţii. 

Caracteristicile tehnice dimensiona¬ 
le, de greutate, electrice, precum şi 
valorile minime admise în funcţiona- 


întreprinderii «Electrobanat» se redau, 
spre exemplificare, în tabelul nr. 2. 

Construcţia unui element galvanic 
de tip Leclanche este redată în figura 1 
şi figura 2, Părţile principale sînt: 

— electrodul negativ (anodul) — vas 


rea elementelor galvanice primare, fa- de zinc, placă de zinc; 


bricate în serii mari în R.S. România, 
sînt reglementate de STAS 808-78. 
FORMĂ Ş! NOTARE 
Elementele galvanice tip Leclanche 
se fabrică în diferite forme: rotunde, 
plate şi paralelipipedice. 

Din considerente de ordin tehno¬ 
logic, cele mai răspîndite sînt elemen¬ 
tele de formă rotundă. 

Simbolizarea produselor, conform 
STAS 808-78, este cea din tabelul nr, 1, 
Pentru notarea produselor, literele 
simbol sînt urmate de o cifră care 
caracterizează dimensional elementul 
galvanic, în ordine crescătoare. 

Cînd mai multe elemente se leage 
în paralel, pentru a alcătui o sursă 
de curent nominal mai mare, numărul 
de elemente se indică prin încă o 
cifră, despărţită de prima printr-o li- 


— electrodul pozitiv (catodul) — de- 
polarizant-|- colector; 

— conductorul ionic — electrolit. 

Electrodul negativ (anodul) constă 

dintr-un vas de zinc, în cazul elemen¬ 
telor rotunde şi paralelipipedice, sau 
dintr-o placă de zinc, în cazul elemen¬ 
telor plate. 

Electrodul pozitiv (catodul) constă 
dintr-un creion de cărbune (parţial 
grafitizat) care serveşte şi drept bornă 
de curent; în jurul său este presată 
masa activă (depolarizantul). 

La elementele plate, electrodul pozi¬ 
tiv constă dintr-o pastilă de depoiari- 
zant presat. 

Masa activă sau depoiarizantui par¬ 
ticipă direct 1a. procesul de formare a 
curentului şi este un amestec omogen, 
compus, în principal, din: 

— bioxid de mangan (Mn0 2 ), natu 
ral sau artificial (combinaţi sau în ex- 



- Capsă contact pozitiv 
" Electrod de cărbune 

(colector) 

- bistem ©tanşare blum 

- Conductor ionic 
Isepara+or Kîr+ie ©pedală ) 


"Tub termostrinctor 

Yas de zinc 
Celec+rod negativ ) 

Maea activă 
Odepalanzarît) 


Capac contact negativ 


Dimensiuni îi 

Tipul- 1 — 

bateriei Diatne- Lun- îl 


50,0 1,5 element rotund 

49,0 1,5 element rotund 


60R12 — 220,0 131,0 


— — 74,6 3,0 22 elemente rotunde I 

legate în serie 

62,0 22,0 67,0 4,5 3 elemente rotunde R 12 

gate în serie 

26,5 17,5 48,5 9,0 6 elemente plate F 22 

gate în serie 

100,0 35,0 74,0 4,5 3 elemente rotunde R 20 

. gate în serie 

101,0 101,0 70,5 4,5 3 baterii tip 3R 20 legate 

paralel 

164,0 104,0 70,5 22,5 15 elemente R 20 legate 

serie 

152,0 129,0 73,0 60,0 40 elemente R ]2 legate 

serie 

220,0 131,0 75,0 90,0 60 elemente R 12 legate 


120,0 80 elemente R 12 legate i 


1,5 I element rotund 


Elementul galvanic 

Simbolizare 

cilindric 

R 

plat 

F 

paralelipipedic 

S 




106,0 106,0 205,0 1,5 14 elemente paralelipipedice 

I |S 3 legate în paralel 


telined» se imobilizează prin coagu¬ 
lare o soluţie de electrolit, analogă 
celei din masa activă, în amestec cu 
amidon sau făină. 

In cazul separatorului hîrtie (groşi-) 
me 0,3-0,5 mm), la elementele «paper¬ 
lined», o anumită cantitate din substan¬ 
ţele de mai sus este depusă pe supor¬ 
tul de hîrtie, asigurînd astfel conduc-: 
tibilitatea ionică în mediu umed. A- 
ceastă variantă permite introducerea 
în element a unei cantităţi mai mari de 
masă activă faţă de varianta «paste¬ 
lined», datorită grosimii mai reduse a 
separatorului, fapt care îmbunătăţeşte 
performanţa bateriei. 

Bateriile româneşti sînt construite 
atît în varianta «paperlined» cît şi în 
varianta «pastelined». 

CARACTERISTICI ELECTRICE 

Şl PERFORMANŢE 

DE DESCĂRCARE 

Principalele caracteristici electrice 
ale elementelor galvanice de tip Le- 


Tub PVC izolare- celulă 
Pastilă depolarizantâ 
• Hîrtie separator cu amidon 

. Electrod bipolar 
(pbcă de am) 
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cianchl sînt: forţa electromotoare, E; 
tensiunea de sarcină, U; curentul de 
scurtcircuit, I; rezistenţa internă, R/, 
capacitatea de descărcare, O- 
Forţa electromotoare, E, este ten¬ 
siunea elementului măsurată cînd a- 
cesta nu debitează curent. Se măsoară 
cu precizie mare prin metode potenţio- 
metrice. Pentru necesităţile practice 
este suficientă o măsurare a tensiunii 
bateriei cu ajutorul unui voltmetru de 
precizie, avînd o rezistenţă internă 
mare (peste 1 000 Q/V). 

Forţa electromotoare (sau tensiunea 
în circuit deschis) exprimă diferenţa 
dintre potenţialele celor doi electrozi: 

^ ~ ^catod ~ ^anod 
Potenţialul bioxidului de mangan se 
situează în jurul valorii de +0,82 V, 
iar cel al electrodului de zinc este de 
—0,76 V, astfel încît rezultă o valoare 
a lui E = 1,58 V. 

în practică, valoarea lui E variază 
în funcţie de tipul bioxidului de man¬ 



gan introdus în depolarizant. Ca ur¬ 
mare s-a convenit caracterizarea tu¬ 
turor elementelor galvanice tip Le- 
clanch4 printr-o tensiune nominală 
de 1,5 V. 

Tensiunea în sarcină, U, este ex¬ 
primată prin valoarea tensiunii ele¬ 
mentului, măsurată cînd aceasta de¬ 
bitează curent. 

Prin STAS 808-78 se stabileşte că 
tensiunea în sarcină, caracteristică fie¬ 
cărui tip de baterie, se măsoară cu un 
voltmetru, prin conectarea la baterie 
a unei rezistenţe (cu abatere de ±0,5%) 
conform figurii 3, în intervalul de 3-5 
secunde din momentul conectării ei. 

în tabelul nr. 3 sînt date valorile in¬ 
formative ale tensiunii în sarcină, mă¬ 
surată pe rezistentele indicate în 
STAS 808-78 

Curentul de scurtcircuit, I, se mă¬ 
soară prin conectarea timp de maxi¬ 
mum 1-2 secunde, la bornele bateriei, 
a unui ampermetru avînd o rezistenţă 
internă cît mai mică (atenţie la respec¬ 
tarea polarităţii). 

Evidenţierea curentului de scurtcir¬ 
cuit (fig. 4) reprezintă, de fapt, o soli¬ 
citare maximă a elementului galvanic. 
Ca urmare este indicat ca această 
determinare să fie efectuată 5ntr-un 
interval de timp cît mai scurt şi cît 
mai rar posibil. 

Informativ, valorile curentului de 
scurtcircuit pentru bateriile româneşti 
din fabricaţia curentă sînt redate în 
tabelul nr. 4. 

Rezistenţa internă, R/', a unui ele¬ 
ment galvanic constă în rezistenţa o- 
pusă de acesta la trecerea prin ei a 
curentului. 


TEN51UNE 
4 CV) 

tei 


R14N0U 
rv; VECHi 


1 2 3 4 5 G 7 6 9 10 11 12 

I DURATA DE FUNCŢIONARE. 


Comparativ cu celelalte caracteris¬ 
tici, rezistenţa internă se determină 
mai dificil, întrucît este sensibil in¬ 
fluenţată de condiţiile de măsurare, de 
solicitarea bateriei, de starea ei de 
descărcare, de durata de depozitare 
şi de temperatură. 

Rezistenţa internă poate fi determi¬ 
nată în curent continuu sau în curent 
alternativ. 

Determinarea în curent continuu se 
efectuează folosind montajul din fi¬ 
gura 5. 

Cu comutatorul în poziţia a se de¬ 
termină forţa electromotoare (tensiu¬ 
nea în circuit deschis), E. Trecînd co¬ 
mutatorul în poziţia b, se determină 
tensiunea în sarcină, U, pe rezistenţa 
de descărcare, R d, cunoscută. 

Cu valorile determinate se calculea¬ 
ză rezistenţa internă a bateriei aplicînd 
formula: 


unde: E — tensiunea în circuit deschis, 
măsurată înaintea trecerii curentului 
de scurtcircuit, şi I — curentul de 
scurtcircuit. 

Determinarea lui Ri în curent al¬ 
ternativ este, de fapt, o măsurare a 
impedanţei bateriei la diferite frecvenţe 
şi oferă informaţii asupra influenţei 
unor elemente capacitive ale bateriei. 

Determinarea impedanţei bateriilor 
se poate face cu ajutorul montajului 
din figura 6. 

în mod normal este suficientă utili¬ 
zarea unui singur voltmetru. Pentru 
precizia determinărilor este însă in¬ 
dicată folosirea a două voltmetre. Se 


R14 R20 3R12 2R10 6F22 


Rezistenţa de măsurare a tensi- I 
unii în sarcină (fi) I 5 

Valoarea tensiunii în sarcină (V) I 1,42 | 


■ (TABELUL NR. < 

R14 ) R20 2RJ0j~6F22 _ 




Regim de descărcare 



Tip 





Destinaţia 

Rezistenţa 

Perioada şi 

Tensiunea 

Temperatura 

bateriei 


descăr- 

durata 

de 

de descăr- 

(domeniul de 


căni 

descărcării 

oprire 

care 

utilizare) 


(fi) - 

zilnice 

(V) 

CQ 


R6 

5 

5 minute 

0,9 

20+2 

Iluminat 


75 

4 ore 

0,9 

20+2 

Radioreceptoare cu 






tranzistoare 


15 

30 minute 

0,9 

20 ±2 

Calculatoare de 






buzunar 

R 14 

5 

10 minute 

0,9 

20+2 

Iluminat 


75 

4 ore 

0,9 

20+2 

Radioreceptoare cu 






tranzistoare 


6,8 

1 oră 

1,0 

20 ±2 

Casetofoane 

R20 

5 

30 minute 

0,9 

20 + 2 

Iluminat 


40 

4 ore 

0,9 

20 ±2 

Radioreceptoare cu 






tranzistoare 


| 3,9 

1 oră 

1,0 

20+2 

Casetofoane 

3 R12 

15 

10 minute 

2,7 

20 + 2 

(luminat 


225 

4 ore 

2,7 

20 ±2 

Radioreceptoare cu 






tranzistoare 

6F22 

900 

4 ore 

5,4 

20 ±2 

Radioreceptoare cu 






tranzistoare 


180 

30 minute 

4,8 

20+2 

Calculatoare de bu¬ 
zunar 


Solicitări la curenţi mai mari sau 
mai mici provoacă reacţii electrochi- 
mice mai intense sau mai puţin in¬ 
tense. Întrucît rezistenţa internă, Ri, a 
bateriei este modificată de reacţiile 
eiectrochimice din interior, rezultă că 
R/ depinde într-o măsură foarte mare 
de solicitarea bateriei. 

Ca urmare, valoarea maximă a re-, 
zistenţei interne se determină în cazul 
scurtcircuitării bateriei (măsurarea cu¬ 
rentului în scurtcircuit). 

Atunci valoarea lui Ri se calculează 
cu relaţia: 


impun curenţi de 10 mA, 100 mA eîc. 
prin reglajul amplificatorului, iar citirea 
pe voltmetru! c.a. 1 redă im pedanta 
totală. 

Datorită dependenţei rezistenţei in¬ 
terne a bateriei de un număr mare de 
variabile, ea nu se menţionează valoric j 
în standarde. 

Cu toate acestea, rezistenţa internă 
a bateriei este o caracteristică extrem i 
de importantă atît pentru aparatele 
electronice alimentate, cît şi pentru 
studierea şi perfecţionarea bateriilor. 

Capacitatea de descărcare, O, ca- : 
racterizează serviciul util al unui ele¬ 
ment galvanic. 

Gama utilizatorilor de baterii este j 
foarte mare. Bateriile sînt solicitate : 
diferit de către utilizatori. 


lipul 

Destinaţia bateriei 

Capacitate minimă obligatorie 

bateriei 

(domeniul de utilizare) 

(baterii noi) 

R6 

Iluminat 

90 minute 


Radioreceptoare cu tranzistoare 

40 ore 

R14 

Iluminat 

220 minute 

. 

Radioreceptoare cu tranzistoare 

100 ore 

3R12 

Iluminat 

200 minute 


Radioreceptoare cu tranzistoare 

100 ore 

6 F22 

Radioreceptoare cu tranzistoare 

25 ore 

R20 

Iluminat 

630 minute 


Radioreceptoare cu tranzistoare 

150 ore 


(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR) 
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CARBURATORUL 
SKOOA-MOOH 105-120 

ÎNTREŢINERE, REGLAJE 


înainte de a trece la demontarea car¬ 
buratorului pentru curăţirea şi regla¬ 
rea sa, este bine să ne convingem că 
eventualele neplăceri funcţionale nu 
sînt determinate de alte părţi ale mo¬ 
torului. Pentru aceasta se vor verifica 
mai întîi starea sistemului de distri¬ 
buţie a gazelor, starea filtrului de aer, 
existenţa pătrunderii de aer fals pe 
lîngă flanşa de fixare a carburatorului 
sau garnitura galeriei de admisiune, 
ca şi corecta funcţionare a sistemului 
de aprindere. Abia acum se va proceda 
la demontarea carburatorului, scoţînd 
mai întîi filtrul de aer şi apoi desfă- 
cînd succesiv tija acceleraţiei, cabiul 
Bowden al starterului, conducta de 
benzină şi cea de vacuum. Se desfac 
apoi cele patru piuliţe de fixare, - şi car¬ 
buratorul se poate scoate. în conti- 


Dr. ing. M. STRATULAT 

nuare, după ce acesta a fost spălat la 
exterior cu benzină, se desfac cele 
două şuruburi care fixează camera de 
vacuum şi se demontează capacul 
carburatorului prin desfacerea celor 
şase piuliţe de fixare a acestuia. Tre¬ 
buie să se reţină că supapa starterului 
(reperul. 4 al figurii 5 din numărul pre¬ 
cedent al revistei) şi arcul ei, ca şi 
sediul supapei de aerisire a camerei 
de nivel constant (reperul 7, figura 6 
din acelaşi număr) devin libere şi se 
pot pierde cu uşurinţă la scoaterea 
neatentă a capacului! Se demontează 
jicloarele principale 8 (fig. 4), cele de 
aer 7 şi 3, precum şi supapa 4 şi se 
curăţă prin suflare cu aer comprimat 
sau cel mult cu o liţă din cupru moale, 
la fel ca şi canalele şi sita filtrantă 
din capac. 


CAMERA DE CARBURAŢIE 

Unui prim control i se supune acul 
camerei de nivel constant pentru a 
vedea eventuale uzuri şi pierderi ale 
etanşeităţii. Apoi se controlează sta¬ 
rea plutitorului, care nu trebuie să 
prezinte deformaţii şi nici spărturi. 
Dacă forma plutitorului nu are defec¬ 
ţiuni, atunci el se supune unei cîn- 
tăriri atente; în cazul în care greutatea 
sa depăşeşte 19,5±1 g, aceasta în¬ 
seamnă că plutitorul este spart şi în 
interior a pătruns lichid. După înlocui¬ 
rea eventualelor piese defecte (ac sau 
plutitor), se reface reglajul camerei 
ţinînd capacul mai întîi în poziţie ver¬ 
ticală (fig. 1) şi verificînd dacă distanţa 
între capacul 1 şi plutitorul 4 este de 
10 mm, folosind în acest scop o bară 
metalică rotundă cu diametrul menţio¬ 
nat Măsurarea se face cu garnitura 
montată la capac, iar corecturile se 
efectuează prin deformarea corespun¬ 
zătoare a pîrghiei de împingere 3 a 
acului 2 astfel încît pîrghia abia să 
atingă extremitatea acului. 

Urmează apoi verificarea cursei plu¬ 
titorului, plasînd capacul perfect ori¬ 
zontal şi măsurînd distanţa minimă 
dintre plutitor şi capac, aşa cum se 
arată în figura 2; dacă aceasta diferă 
de 13,5±1 mm, atunci ea se aduce la 
valoarea prescrisă prin deformarea 
pîrghiei de sprijin a plutitorului în su¬ 
portul său din capac. 

Aşa după cum s-a menţionat şi în 
numărul precedent, camera de nivel 
constant nu va avea o funcţionare 
corectă, cu toate că reglajele descrise 
au fost executate corespunzător, dacă 
presiunea de refulare a pompei de 
benzină nu este 30 kPa (0,3 kg/cm 2 ). 
La o presiune mai mare, arcul acului 
de închidere cedează, iar nivelul ben¬ 
zinei în cameră creşte, majorînd con¬ 
sumul. De aceea este bine ca odată cu 
carburatorul să se verifice şi pompa 
de benzină, montînd un manometru 
pe conducta care o leagă de carbura¬ 
tor. Dacă presiunea de refulare este 


mmm 

oispomiv 

01 StMUALim 


In urmă cu trei ani mi-am procurat 
o motoretă «Mobra» 50 S. Am consta¬ 
tat că, în special pe timp de noapte, 
se creează dificultăţi în semnalizarea 
schimbării direcţiei de mers, pericli- 
tînd siguranţa circulaţiei (mă refer la 
semnalizarea direcţiei de mers prin 
ridicarea braţului). Aceeaşi problemă 
se pune şi în timpul zilei, cînd condi¬ 
ţiile de trafic sînt mai dificile. Toate 
aceste lucruri m-au determinat să 
concep şi să realizez un dispozitiv 
de semnalizare pe care îl folosesc 
de peste un an cu bune rezultate. 
Menţionez că acest dispozitiv folo¬ 
seşte sursa proprie de alimentare a 
motoretei (magnetou). 

Prin procurarea unui miniventilator 

1 — motor; 2 — placă de bază; j 

3 — suport; 4 — şurub conducă- JyT 

tor; 5 — roată dinţată; 6 — con- $/// 


o o /o /-O# o 


mai mare decît valoarea prescrisă de 
fabricant, atunci ea se va reduce pla¬ 
sînd una sau mai multe garnituri sub 
flanşa de fixare a pompei. Numai astfel 
nivelul benzinei în carburator va fi 
menţinut la distanţa de 20±1 mm de 
suprafaţa de separare. 

REGLAJUL RALANTIULUI 

Pentru punerea la punct corectă a 
funcţionării motorului la ralanti este 
necesară mai întîi o riguroasă poziţio¬ 
nare iniţială a obturatoarelor celor două 
camere de amestec, utilizînd pentru 
aceasta un comparator 3 şi un dispo¬ 
zitiv 2 de prindere a acestuia, aşa cum 
se exemplifică în figura 3. Compara¬ 
torul se fixează în dispozitiv astfel încît 
palpatorul să atingă foarte uşor obtu¬ 
ratorul 4. Apoi, prin desfacerea şuru¬ 
bului de fixare a obturatorului (reperul 
6 al figurii 1 din numărul precedent), 
se deschide complet clapeta obtura¬ 
toare, asigurîndu-ne de aceasta prin 
apăsare pe pîrghia de acţionare. Se 
aduce acum comparatorul la zero şi 
se înşurubează uşor şurubul menţio¬ 
nat mai sus pînă cînd acul comparato¬ 
rului indică o valoare cuprinsă între 
0,10-0,12 mm. Acelaşi reglaj se aplică 
obturatorului celeilalte trepte, după 
care ambele şuruburi de reglare se 
asigură împotriva deşurubării cu ră- : 
şină epoxidică sau cu vopsea. 


□AN ŞOTALĂ, Bucureşti 

din comerţ am folosit electromotorul 
împreună cu suportul de fixare. Aces¬ 
tea le-am prins de o placă de pertinax 
prin două şuruburi de 3 mm. Pe axul 
electromotorului a fost prins un şurub 
conducător (melc) cu două începuturi. 
Acest şurub antrenează o roată din¬ 
ţată de plastic, pe marginea căreia se 
lipeşte o fîşie, tot din plastic, cu un 
anumit unghi de ridicare, care întru¬ 
neşte funcţiile unei came. Paralel cu 
roata dinţată se află un contact for¬ 
mat din două lamele paralele. Pe una 
din lamele se găseşte un pinten care 
este antrenat (ridicat) de cama fixată 
pe roată. în ritmul imprimat de elec¬ 
tromotor, contactele se fac sau se 
desfac, aprinzînd sau stingînd lămpile 



SURUB-MELC CU DOUA ÎNCEPUTURI 


de semnalizare. Pentru alimentarea 
electromotorului şi a lămpilor s-a folo¬ 
sit un comutator cu două rînduri de 
contacte separate. Acest comutator 
are 3 poziţii, găsindu-se în comerţ 
(de la autoturismele «Skoda» 1 000 MB). 
Electromotorul consumă în sarcină 
100 mA şi are aceeaşi sursă de ali¬ 
mentare ca şi lampa de stop. Alimen¬ 
tarea lămpilor de semnalizare se face 
de către bobina care alimentează lăm¬ 
pile de poziţie, plus lampa de la kilo¬ 
metraj. Ceie două lămpi de semnali¬ 
zare din spatele motoretei sînt de 3 W, 
iar cele din faţă de 5 W. Personal am 
folosit în spate lampa laterală de pe 
aripa autoturismului «Moskvici» 408, 
fixînd-o într-un suport metalic, iar în 
faţă lampa originală a motoretei «Mo¬ 
bra» 50. Schema electrică a montaju¬ 
lui nu ridică probleme deosebite. Elec¬ 
tromotorul fiind de tensiune continuă, 
se va folosi o diodă redresoare F 407, 
sau de alt tip care admite un curent 
de 200 mA. Raportul dintre şurubul 
conducător (melc) şi roata dinţată va 
stabili timpul de clipire. întreg dispo¬ 
zitivul este protejat într-o cutie meta¬ 
lică şi prins sub şa cu două şuruburi 
de 4 mm. Folosirea lui măreşte gradul 
de securitate a conducătorului şi mic¬ 
şorează procentul de accidente înre¬ 
gistrate la schimbarea direcţiei de 
mers. 
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torul pompei de acceleraţie (reperul 
3 al figurii 6 din numărul precedent), 
ca şi supapa de refulare 10 şi se suflă 
cu aer. Se montează ia loc apoi atît 
supapa cît şi pulverizatorul astfel în- 
cît acesta din urmă să fie rotit lateral. 
Se aşază în dreptul lui un vas de mă¬ 
sură, se umple jumătate din camera 
de nivel cu benzină şi apoi se acţio¬ 
nează de zece ori pîrg’hia de acţionare 
a obturatorului treptei primare. în acest 
timp se observă jetul de benzină ce 
curge în vasul de măsură, care să fie 
continuu pe timpul unei acţionări, iar 
la sfîrşit cantitatea totală de benzină 
colectată să fie de 7—9 cm 3 . 


Este foarte important să se observe 
că reglajul absolut corect al poziţiei 
celor două obturatoare constituie con¬ 
diţia primară obligatorie a posibilităţii 
de reglare corespunzătoare a ralan¬ 
tiului. Astfel, o deschidere mai mare 
a obturatoarelor face imposibilă reali¬ 
zarea turaţiei de ralanti chiar prin în¬ 
şurubarea completă a şurubului 6 
(fig. 4) şi invers. 

In continuare, şuruburile de aer 6 
(fig. 4) şi de amestec 5 (figura 1 din 
numărul precedent al revistei) se strîng 
complet; apoi primul se deşurubează 


cu o rotaţie completă, iar al doilea cu 
două rotaţii şi jumătate. Pentru ac¬ 
cesul la şurubul 5 este necesară ex¬ 
tragerea pastilei de material plastic 
negru existentă în orificiul respectiv. 

Cu acest reglaj efectuat, după mon¬ 
tarea carburatorului pe motor, acesta 
poate porni şi funcţiona, fiind însă ne¬ 
cesară ulterior şi o corecţie fină a tu¬ 
raţiei şi a emisiei de oxid carbonic, 
aşa cum se va vedea. 

POMPA DE ACCELERAŢIE 

în primul rînd se extrage pulveriza- 


STARTERUL 

La verificarea starterului se probea¬ 
ză iniţial deplasarea uşoară a pîrghiei 
10 (fig. 4), a sertarului rotativ şi a su¬ 
papei de aer 4, precum şi fixarea corec¬ 
tă a tubului de aer 5 (fig. 1) în capacul 
carburatorului. Se curăţă jiclorul de 
ralanti aflat în corpul carburatorului,şi 
anume în puţul tubului de aer. 

în final se montează la loc toate ele¬ 
mentele carburatorului, se fixează ca¬ 
pacul şi camera de vacuum, avînd grijă 
ca garniturile de etanşare să_fie în 
bună stare şi corect plasate. înainte 
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Coliziunile din spate reprezintă în 
marile oraşe majoritatea accidentelor 
de circulaţie, soldate, din fericire, în 
95—99% din cazuri doar cu avarii mai 
mult sau mai puţin importante. Covîr- 
şitoarea majoritate a acestor coliziuni 
au drept cauză nereglarea vitezei auto¬ 
vehiculelor în raport cu condiţiile con- 
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crete de trafic şi implicit imposibilita¬ 
tea opririi maşinilor în spaţiul dispo¬ 
nibil pînă la autovehiculul din faţă, în 
situaţia în care acesta opreşte ori re¬ 
duce considerabil viteza. Cînd mă re¬ 
fer la condiţiile de circu!aţie,am în ve¬ 
dere îndeosebi starea suprafeţei caro¬ 
sabilului arterelor rutiere. în pofida 


asfaltului sau pavajului din piatră cu¬ 
bică, umed ori acoperit cu mîzgă, 
mulţi automobilişti nu reduc în mod 
corespunzător viteza, omiţînd că în 
asemenea cazuri au nevoie de o dis¬ 
tanţă mai mult decît dublă pentru a 
opri maşina în comparaţie cu situa¬ 
ţiile cînd rulează pe străzi uscate. 
Aceasta este, de fapt, cauza dublării 
şi chiar triplării numărului de acci¬ 
dente uşoare în zilele cînd în Bucureşti 
ploaia reduce considerabil aderenţa 
arterelor rutiere. 

O cauză importantă a coliziunilor 
din spate o reprezintă neatenţia con¬ 
ducătorilor auto. în condiţiile circula¬ 
ţiei aglomerate, cînd se rulează cu 
spaţii mici sau relativ mici între auto¬ 
vehicule, cea mai mică neatenţie, care 
poate fi determinată de o multitudine 
de motive (distragerea atenţiei şofe¬ 
rului datorită unei discuţii cu pasa¬ 
gerii, manipulării butoanelor aparatu¬ 
lui de radio, aprinderii ţigării, aranjării 
unor bagaje pe fotoliile autoturismului 
etc.),se soldează deseori cu tampona- 
rea autovehiculului din faţă. 

Mulţi automobilişti au impresia că 
prevenirea coliziunilor din spate de¬ 
pinde numai de şoferii care rulează 
în urma lor. Este foarte adevărat că 
în proporţie de 90%, poate şi mai mult, 
prevenirea acestui gen de coliziuni 
depinde de cei din spate. Reglîndu-şi 
corect viteza în raport cu condiţiile 
de circulaţie, conducînd cu atenţie 
«susţinută», cei din spate pot evita 
lovirea maşinilor din faţa lor, pot pre¬ 
veni coliziunile în lanţ, adevărate ca¬ 
ramboluri care afectează uneori un 
şir de maşini, cele din zona de «mijloc» 
fiind lovite atît în spate cît şi în faţă. 

Nu mai puţin adevărat este că şi cei 
care rulează în faţă pot face deseori 
destul de mult pentru a evita lovirea 
lor din spate. Observi prin oglindă, 



de montarea carburatorului pe galeria 
de admisiune, se vor unge cu cîteva 
picături de ulei toate conexiunile me¬ 
canice şi se va proba uşoara lor func¬ 
ţionare, acordînd o atenţie specială 
supapei de aerisire a camerei de nivel 
constant Se va controla dacă poziţiile 
«închis» şi «deschis» — ale manetei 
de pornire de sub bancheta şoferului 
— corespund cu poziţiile respective 
ale sertarului rotitor al starterului. 

Pentru reglajul final al mersului în¬ 
cet sînt necesare un turometru şi un 
analizor de CO. Operaţiunile de re¬ 
glare se efectuează numai după ce 
motorul a fost încălzit la o turaţie de 
cca 2 000 rol/min, termometrul de bord 
indicînd 80°C. La acest regim, motorul 
mai este lăsat să funcţioneze încă cinci 
minute pentru uniformizarea regimu¬ 
lui termic. Se reduce apoi turaţia şi se 
stabileşte valoarea de funcţionare la 
ralanti, între 770 şi 820 roţ/min, prin ac¬ 
ţionarea corespunzătoare a şurubului 
de aer 6 (fig. 4); prin înşurubare, sa¬ 
turaţia creşte şi invers. Dacă în acest 
fel nu se poate stabiii regimul de tu¬ 
raţie menţionat, atunci se revăd sta¬ 
rea şi funcţionarea elementelor ce 
compun sistemul de mers încet sau 
presiunea de refulare a pompei de 
benzină. Cu ajutorul analizorului se 
controlează concentraţia de oxid de 
carbon din gazele de evacuare, care 
trebuie să fie 1-2%, iar pentru carbu¬ 
ratoarele fabricate după 1980 0,8- 
1,5%. Corecturile se fac cu ajutorul 
şurubului 5 (figura 1 din numărul tre¬ 
cut al reviâtei); prin înşurubare con¬ 
ţinutul de oxid de carbon scade şi 
invers. 

în final se controlează şi, eventual, 
se reface turaţia la nivelul menţionat 
mai sus, iar pastila de material plas¬ 
tic se reintroduce în orificiul şurubului 
de reglare respectiv. 

Verificarea finală se efectuează în 
rulaj. Motorul trebuie să pornească 
uşor, să aibă un mers liniştit la ralanti, 
să permită o plecare de pe loc lină şi 
în alură vie şi o accelerare rapidă a 
automobilului la orice viteză. 


la mică distanţă în spate, literalmente 
«lipit» de tine un grăbit. Nu-i nevoie 
să posezi prea multe cunoştinţe de 
conduită preventivă pentru a şti că în 
asemenea cazuri replierea pe dreapta, 
pentru a-i face loc să treacă înainte, 
este cea mai cuminte soluţie. Altă 
soluţie: rulezi în afara localităţii şi 
observi venind în spatele tău, la dis¬ 
tanţă sub limita de siguranţă, un auto¬ 
turism. Cel mai important este să 
întreprinzi ceva de natură a înlătura 
această situaţie periculoasă. în con¬ 
secinţă, ori măreşti viteza (în limita care 
să asigure deplasarea în siguranţă) 
pentru a mări distanţa, ori te asiguri, 
semnalezi dreapta şi îi dai de înţeles 
celui din spate că te poate depăşi. 

Generatoare de coliziuni din spate 
sînt şi opririle bruşte ale celor din faţă, 
în mai multe cazuri fără motive înte¬ 
meiate. A apăsa cu putere pe frînă 
pentru a opri să îmbarci un auto¬ 
stopist, ori pentru că nu ai redus din 
timp viteza spre a putea opri corect 
la un loc de parcare, izvor etc., repre¬ 
zintă dovezi de crasă imprudenţă. 

A da de înţeles din vreme celui din 
spate că intenţionezi să opreşti, prin 
apăsarea uşoară pe frînă pentru a rea¬ 
liza o reducere treptată a vitezei şi mai 
ales a te convinge că cel ce te urmează 
te-a înţeles, reprezintă nu numai o 
dovadă de conducere prudentă, ci şi 
de atitudine civilizată. 

Sînt, e adevărat, şi situaţii fără ieşire. 
Aştepţi la semnalul roşu al semaforu¬ 
lui ori în faţa barierei de cale ferată şi 
vezi prin oglinda retrovizoare că cel 
din spate nu va putea opri în timp utii. 
Singura soluţie de ameliorare a coli¬ 
ziunii sînt... rezemătoarele de cap, 
care în multe situaţii de acest gen 
(cînd loviturile au fost puternice) au 
salvat ocupanţii locurilor din faţă de 
la fracturi ale coloanei cervicale. 
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ESPONOMETRE 

DE LABORATOR 


Ing. V. CĂLINESCU 


Pentru majoritatea fotografilor ama¬ 
tori, noţiunea de exponometru este aso¬ 
ciată momentului fotografierii, determi¬ 
nării iluminării şi implicit expunerii îna¬ 
inte de apăsarea pe declanşatorul apa¬ 
ratului fotografic. 

în condiţiile unei munci diversificate 
devine însă de foarte mare utilitate un 
exponometru de laborator, mai ales cînd 
se execută şi lucrări color. 

Cu ajutorul unui exponometru de la¬ 
borator se determină cu precizie timpul 
de expunere, gradul de contrast al ima¬ 
ginii negative, se poate aprecia felul hîr- 
tiei necesare (foarte contrast, contrast; 
normală, moale, extramoale), se pot de¬ 
termina diferenţele de sensibilitate şi 
sensibilităţile efective ale diferitelor ma¬ 
teriale fotografice (în general pozitive). 
Utilitatea unui astfel de instrument este 
şi mai evidentă atunci cînd negativele 
mărite sînt neuniforme ca densitate, pro¬ 
vin din surse diferite şi au fost expuse 
şi developate neuniform. în cazul foto¬ 
grafiei color se determină cu corectitu¬ 
dine timpul de expunere, indiferent de 
valoarea densităţii şi numărul filtrelor 
de corecţie utilizate. 

Prin determinarea expunerii cu aju¬ 
torul unui exponometru se economiseşte 
foarte mult timp, eliminîndu-se necesi¬ 
tatea efectuării de probe la fiecare foto¬ 



gramă. Desigur, probele de analiză com¬ 
poziţională nu sînt eliminate, dar este 
cazul unor fotografii deosebite şi care 
nu reprezintă decît o mică parte din lu¬ 
crările executate în laborator. 

în figura 1 este redat exponometrul 
LABOSIX al firmei GOSSEN. El este 
prevăzut cu un fotosesizor rezistiv (foto- 
rezistenţă CdS) cu suprafaţă receptoare 
circulară cu diametrul de 5 mm, pentru 
măsurări selective. Precizia de lucru este 
mai bună de 0,1 treaptă diafragmă, iar 
domeniul de densităţi este 0,3-1,05. Ali¬ 
mentarea electrică se face la reţea, scala 
fiind iluminată cu diode luminescente. 
Aparatul se livrează cu un negativ test 
pentru determinarea sensibilităţii hîrtiei 
folosite. 

Procurarea unui exponometru de la¬ 
borator înseamnă pentru fotograful ama¬ 
tor o cheltuială mare, o investiţie cu 
amortizare într-un termen foarte lung. 
Există însă posibilitatea construirii unui 
asemenea instrument electronic care, 
chiar dacă nu va avea aspectul şi preci¬ 
zia unuia fabricat industrial, se va do¬ 
vedi practic foarte bun şi absolut sa¬ 
tisfăcător pentru lucrările din laborato¬ 
rul fotoamatorului. Secretul reuşitei unei 
asemenea construcţii constă în acurate¬ 
ţea realizării schemei alese şi în calita¬ 
tea componentelor folosite. 

QOOWa 
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Structura de bloc a oricărui expono¬ 
metru (electronic) de laborator este dată 
în figura 2. Instrumentul poate fi înlo¬ 
cuit şi cu alte elemente cu rol indicator. 

O primă schemă propusă cititorilor 
spre realizare este cea din figura 3. Este 
un amplificator diferenţial de curent 
continuu cu două tranzistoare. Monta¬ 
jul este prezentat detaliat în lucrarea 
«101 montaje electronice» de Ilie Mi- 
hăescu şi Sergiu Florică. 

Pentru corecta funcţionare a schemei 
se vor folosi piese sortate care să aibă 
valori efective cît mai apropiate. Tran- 
zistoarele de tip pnp (de preferat cu si¬ 
liciu) vor avea factor de amplificare 
mare, în cel mai râu caz 150. 

Potenţiometrul P : serveşte echilibră¬ 
rii montajului, iar cu P 2 se reglează 
capul de scală pe instrumentul indicator 
(care va avea sensibilitatea de 50-250 fi A). 
Cu potenţiometrul P 3 se stabileşte po¬ 
ziţia de zero a acului indicator. 

Elementul receptor este o fotocelulă 
(furnizoare de tensiune) cu seleniu sau 
cu siliciu, preluată eventual de la un 



I 



figura 6 un fotoelement, alimentarea 
făcîndu-se de la reţea cu ajutorul unui 
etaj redresor-stabilizator de mare sim¬ 
plitate. Schema din figura 7 se alimen¬ 
tează la baterii şi foloseşte o fotorezis- 
tenţă. în condiţii de laborator pare mai 
indicată alimentarea de la reţea, avînd 
în vedere stabilizarea tensiunii. j 

Tranzistoarele T x şi T 2 sînt cu sili¬ 
ciu, din seria BC (npn), cu coeficient de 
amplificare de ordinul zecilor pînă la ; 
120-150, 

Din punct de vedere al reglajului, se 
ajustează întîi curentul de gol al tran¬ 
zistorului T 2 cu ajutorul potenţiometru- ■ 
lui Pj astfel încît să nu depăşească 
0,1 mA. Din şurubul de reglare meca¬ 
nică a nulului instrumentului se aduce 
acul pe zero. Timpul de expunere va fi 



exponometru uzual. Prin şuntarea in¬ 
strumentului se stabilesc trepte de sen¬ 
sibilitate. Acest montaj, ca şi următorul 
dealtfel, îşi bazează utilizarea pe un 
instrument indicator. Etalonarea se face 
în unităţi relative, în modul următor. Se 
determină o iluminare minimă, cu apa¬ 
ratul de mărit ridicat pe coloană la 
maxim şi diafragmînd puternic obiecti¬ 
vul (dacă este nevoie, se introduc şi filtre 
gri atenuatoare), iluminare pentru care 
instrumentul va avea o deviaţie oare¬ 
care (atenţie! se aduce instrumentul pe 
«zero» cu elementul fotoreceptor neilu¬ 
minat). Se notează cu 1 această indica¬ 
ţie. Se deschide diafragma cu o treaptă 
şi se notează cu 2 noua poziţie a acului 
indicator. Se deschide diafragma cu încă 
o treaptă şi se notează cu 3 ş.a.m.d. La 
deschiderea maximă a obiectivului se 
coboară aparatul de mărit pe coloană 
şi se pleacă prin recurenţă de la o no¬ 
taţie existentă, cu diafragma reînchisă 
minim. Se va obţine astfel o scală cu 
cuprindere maximală, eventual şuntînd 
instrumentul. Se pot face şi scale de 
sensibilitate mai bună, dar pe domenii 
mai mici, folosind alte şunturi sau ne- 
şuntînd microampermetrul. 

Următorul montaj este tot un ampli¬ 
ficator în curent continuu, dar nedife¬ 
renţial. Structura de principiu este cea 
din figura 4. Valorile rezistenţelor Rx, 
Ry se pot determina prin calcul; Rz se 
alege sau este impusă de componentele 
sistemului. Figurile 5, 6 şi 7 cuprind 
scheme practice cu alimentare de la 
reţea sau de la baterii. 

Schema din figura 5 foloseşte ca foto¬ 
receptor o fotorezistenţă, iar cea din 


invers proporţional cu indicaţia. Dacă 
se reglează curentul de gol la 1 mA (cap 
de scală), indicaţia va fi proporţională 
cu timpul de expunere, acest fel de re¬ 
glare avînd avantajul că nu permite 
supraîncărcarea instrumentului, m func¬ 
ţie de modul de reglare se va face co- , 
nectarea ca polaritate a fotoreceptorului. 
Reglajul potenţiometrului P t se face 
apăsînd întrerupătorul T astfel încît foto- 
receptorul să fie scos din circuit. Con¬ 
trolul şi reglarea nulului se fac la fiecare 
început de lucru. 

în cazul utilizării unei fotocelule este 
necesar încă un reglaj de nul pe pozi¬ 
ţia II a comutatorului C, cu potenţio¬ 
metrul P 2 astfel încît tensiunea de lucru 
a tranzistorului să nu influenţeze 
fotoreceptorul. 

Prin adăugarea de rezistenţe în para¬ 
lel cu fotoreceptorul (ca în figura 6) sau 
prin cuplarea mai multor fotoreceptoare 
de acelaşi fel se obţin caracteristici dife¬ 
rite, implicit domenii de măsurare dife¬ 
rite. în cazul fotorezistenţelor, prin mo¬ 
dificarea tensiunii de alimentare se obţin 
domenii diferite de măsurare (comuta¬ 
toarele K din figurile 5 şi 7). 

Dacă se folosesc instrumente cu re¬ 
zistenţă internă mai mare, acestea se 
pot monta în colectorul tranzistorului 
T 2 , în emitor urmînd a fi conectată o 
rezistenţă de protecţie de ordinul zeci¬ 
lor de ohmi. Sensibilitatea montajului 
va scădea, lucru ce poate fi compensat 
cu un instrument avînd capul de scală 
de 50-250 fiA. 


La schemele date se poate determina 
amplificarea cu relaţia: 


Element fotosensibil 

Sensibilitate 

Rezistenţă internă 

FotoceSulă (tub vidat) 

0,005 juA/lx- cm 2 

mai mare de 10 MflU 

Fotoelement cu siliciu 

1^A/lx*cm 2 

0,01 ...1 kfl 

Fotoelement cu seleniu 

0,1 jj Â/ix- cm 2 

0,1 ... 10 kîl 

Fotodiodă cu. gernmamîu 

0,05.//A/lx 

0,1... 10 MU 

Fotorezistenţă CdS 

0,02-0,2/; Â/Ix-V 

1 ... 10 S CM 6 > kll 
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în figura 10 este dat etajul de intrare 
echipat cu un element fotoreceptor ge¬ 
nerator de tensiune. La utilizarea unei 
fotorezistenţe, după apăsarea butonu¬ 
lui T se reglează potenţiometrul P-, ast¬ 
fel ca becul L să se aprindă 

în cazul folosirii unui fotoelement, 
pe poziţia II a comutatorului K se re¬ 
glează potenţiometrul P 3 pînă la stin¬ 
gerea becului L. La măsurare se re¬ 
glează Pj pînă la aprinderea becului, 
mărimea timpului de expunere fiind pro¬ 
porţională cu deplasarea cursorului. 

Elementul fotoreceptor se înglobează 
într-o casetă mică, astfel încît să poată 
fi uşor plasat în cîmpul-imagine. Pro¬ 
blemele de ordin constructiv urmează 
a fi rezolvate de către realizator. Pentru 
o reuşită rapidă este recomandabil să 
se apeleze la un electronist cu experienţă. 

în final dăm o schemă de mare sen¬ 
sibilitate şi precizie (figura 11), utilizînd 
un circuit integrat de tip SFC 2201 
(M 741)., 

Ca element fotoreceptor se foloseşte 
o fotorezistenţă sau o fotodiodă Pentru 
măsurarea pe o suprafaţă mai mare, se 
pot folosi grupări de fotorezistenţe sau 
fotodiode puse în paralel. 

Fotoreceptorul este montat într-o pun¬ 
te. Rezistenţele punţii (notate cu as¬ 
terisc) se vor alege în funcţie de rezis¬ 
tenţa fotoreceptorului. Cu ajutorul po- 
tenţiometrului P e se echilibrează puntea 
în absenţa iluminării. Rezistenţa de 10 kfi 
are rolul de a micşora curentul prin in¬ 
strument astfel încît capul de scală să 
corespund^ unui domeniu de măsurare 
larg. Prin apăsarea butonului T se obţi¬ 
ne o creştere a sensibilităţii prin scurt¬ 
circuitarea rezistenţei de 10 kfi Valoarea 
acestei rezistenţe poate fi modificată în 
funcţie de amplificarea montajului şi 
sensibilitatea microampermetrului. 


F0T0C0L0E 

ing. CRiSTSAM CÂRMUJU, 
Bucureşti 

Propun constructorilor amatori sche- de expunere ia o mărire standard (de 
ma unui exponometru cu care se poate exemplu, 9/12 cm de la un negativ 

determina expunerea în cazul proce- 24/36 mm) a fost de 4 secunde şi se va 

sului pozitiv color. Deoarece determi- aplica celula pe obiectivul aparatului 
narea timpului de expunere ia măririle de mărit Diafragma obiectivului avînd 
pe hîrtie color necesită o probă care aceeaşi valoare ca la copierea negati- 

cere destul de mult timp, utilitatea vului respectiv, se va regla rezistenţa 

aparatului este evidentă. R din montaj astfel ca acul aparatului 

Partea electronică reprezintă un să indice 4 secunde. în continuare 

montaj clasic de amplificator de curent se poate grada scala prin închiderea 

continuu. Celula fotoelectrică şi apa- diafragmei obiectivului din treaptă în 

; râtul de măsură pe care îe-am folosit treaptă (o treaptă dublează timpul de 

provin de la un exponometru «Lenin- expunere) sau experimental, folosind 

grad»-4. Sensibilitatea celulei la lumina alte negative. Scala astfel obţinută co¬ 
de diverse culori este diferită de cea a respunde mărimii standard a negati- 

- hîrtiei fotografice color. Din acest mo- vului şi a copiei. Pentru alte negative 

tiv trebuie folosite anumite filtre colo- şi alte măriri trebuie ţinut seama că 

rate care se montează pe celulă. Pen- timpul de expunere este proporţional 

tru celuia menţionată am determinat cu suprafaţa copiei şi invers propor- 

4 experimentai aceste filtre, rezultînd ţional cu suprafaţa ’ negativului. De 

150% verde — albastru 4- 75% pur- exemplu, la o mărire 9/12, timpul de 

puriu. Aceste filtre au fost determinate expunere va fi de 3 ori mai lung dacă 

astfel încît, la o creştere a filtrajului de S e foloseşte un negativ Leica faţă de 

I corecţie de la aparatul de mărit cu U n film lat. Pentru o copie 13/18, tim- 

10% V-A sau 10% P sau 30% G, expo- pul de expunere va fi dubiu faţă de 

nometrul să indice o creştere a tim- copia 9/12. De asemenea, rezultatele 

pului de expunere cu 10% (ceea ce obţinute sînt valabile pentru un anumit 

corespunde cu indicaţiile de folosire tip de hîrtie (cu o anumită sensibili- 

a filtrelor de corecţie ORWO). tate). în cazul în care se lucrează cu 

în acest fel, exponometrul se poate mai m-ulte tipuri de hîrtie sau aparatul 

folosi indiferent de dominanta negaţi- este folosit şi la măriri alb-negru, se 

vului sau de filtrele de corecţie utili- poate prevedea un reglaj în trepte al 

zate. Scala aparatului de măsură se rezistenţei R cu ajutorul unui comu- 

gradează experimental. Ea nu este tator cu mai multe poziţii. Fiecare po- 

liniară (este de forma-). La indicaţia ^iţie corespunde unui anumit tip de 

, x' hîrtie. 

cea mai mare a aparatului va figura Celula fotoelectrică împreună cu fil- 
; valoarea cea mai mică a timpului de trele colorate se vor monta separat 

; expunere, de exemplu 4 secunde. Se într-o casetă care se poate aplica pe 

va lua un negativ pentru care timpul obiectivul aparatului de mărit Ea va fi 
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conectată ia montaj cu ajutorui unui 
fir flexibil. Citirea se va face ia iumina 
filtrului de laborator. Înainte de utili¬ 
zare, cu celula acoperită, se va regia 
din potenţiometrui de 30 kfi acul apa¬ 
ratului pe poziţia 0 (poziţia de repaus 
a acuiui în stînga scalei). 

Personal am considerat o mărire 
standard 9f12 (folosind film lat 6/4,5) 
şi, pentru o indicaţie minimă de 4 
secunde (cap de scală), am obţinut 
R=30 kfi. Indicaţia maximă care se 
poate citi cu suficientă precizie este 


de 30 de secunde. 

Deşi indicaţiiie aparatului sînt vala¬ 
bile numai pentru hlrtia pentru care a 
fost etalonat, eie reprezentînd expu¬ 
nerea medie, se uşurează mult obţi¬ 
nerea pozitivelor cotor deoarece apa¬ 
ratul permite expunerea tuturor copii¬ 
lor şi apoi developarea lor concomi¬ 
tentă. Timpul pentru executarea foto¬ 
grafiilor color scade foarte mult, eii- 
minîndu-se probele necesare pentru 
determinarea timpului de expunere. 



Folosind un dispozitiv construit din 
■simte şi o oglindă cu dimensiunile 70/ 
100 mm, ataşate la obiectiv (figura ală¬ 
turată), veţi putea obţine fotografii a 
căror imagine reflectată în oglindă va 
crea impresia că peisajul, casa sau 
persoanele fotografiate se află pe mar¬ 
ginea unei ape. 

înclinarea optimă a dispozitivului se 
face prin mai multe tatonări privind 
prin obiectiv. 
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Sensibilitatea schemei va rezulta din 
elaţia: 


S =- , unde Ai 

AI 

rentă a instrumentului : 


indicaţia cu- 
AI = sensibi- 


lOkn. 


Vom da un exemplu practic pe baza 
schemei din figura 6. Considerăm [l y = 
= 2 = 30. Rezultă: 

, K = — —— = 15,66 ~ 16 

0,1 kfi-30 

S - 3^016 ^ 90Q 
17 

AI = —« 0,01 /jA, unde s-a 
900 


considerat ca o indicaţie minimă a acu¬ 
lui 1/10 din capul scalei, respectiv 10 jik. 

Cunoscînd sensibilităţile diferiţilor fo- 
toreceptori (vezi tabelul alăturat),se poa¬ 
te determina cantitatea de lumină co¬ 
respunzătoare. 

Scala ce rezultă în urma etalonării 
aparatului va fi neliniară. 

Eliminarea instrumentului indicator 
este posibilă folosind un sistem com¬ 
pensator. Considerînd o tensiune de re¬ 
ferinţă (marcată optic prin aprinderea 
sau stingerea unui bec, de exemplu), 
orice măsurătoare se face prin raportare 
la această tensiune. Cu ajutorul unui 
potenţiometru se anulează diferenţa în¬ 
tre tensiunea de măsurare şi cea de re¬ 
ferinţă, deplasarea potenţiometrului de¬ 
venind elementul de indicaţie. Ca ele¬ 
ment de referinţă se poate folosi un releu 
polarizat sau un circuit basculant de tip 
triger-Schmitt. în figura 8 se dă circui¬ 
tul basculant, iar în figura 9 schema 
completă a exponometrului. Montînd 
becul în colectorul tranzistorului T, sau 
T 2 se obţine o indicaţie luminoasă în- 
tr-una sau alta din stări. 

Atîta timp cît tensiunea de intrare pe 
triger este mai mică decît tensiunea de 
basculare, tranzistorul Tj este închis, 
T 2 este deschis şi becul L luminează. 
Intensitatea luminoasă poate fi variată 
cu ajutorul semireglabilului P. La atin¬ 
gerea tensiunii de basculare se inver¬ 
sează starea tranzistoarelor şi becul se 
stinge. 

în schema dată, tensiunea de lucru 
este 1,5 V, iar pragul de basculare de 
150 mV, ceea ce corespunde la o modi¬ 
ficare de curent de 0,1 mA pe rezistenţa 
de 1,5 kfi. Rezistenţa de 1,5 kfi (Rz) 
asigură curentul de gol de circa 1 mA. 
Toate tranzistoarele sînt de tip npn, cu 
siliciu. 
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Proiectarea dulapului funcţional 
se consideră terminată atunci cînd 
s-au cotat (dimensionat) toate pie¬ 
sele ce se vor îmbina formînd an¬ 
samblurile şi subansamblurile. Mai 
rămîn însă unele probleme de amă¬ 
nunt în afara celor menţionate în 
numărul trecut,şi anume cele refe¬ 
ritoare la piesele auxiliare,ca bala¬ 
male, broaşte, şnapere, butoni etc. 

De grija cu care alegem aceste 
piese depinde nu numai funcţiona¬ 
litatea, dar şi frumuseţea ansamblu¬ 
lui nostru. Vom evita balamalele 
simple care necesită instrumente 
speciale pentru montarea lor în fa¬ 
voarea balamalelor dublu articulate 
sau balamale «aruncător» (fig. 1), 
care permit reglajul ulterior al uşii 
după montarea definitivă a balama- 


E. VARGHEŞ, designer 

lei. Pentru fiecare uşă mică sau mij¬ 
locie sînt necesare cîte două bala¬ 
male, iar pentru uşile lungi (dulap 
de haine) se vor monta trei bucăţi. 
Dimensiunile uşii vor fi cotele ex¬ 
terioare ale spaţiului pe care dorim 
să-l închidem. Aceste balamale «a- 
runcător» permit închiderea uşilor 
peste canturile dulapului, oferind 
o soluţie elegantă şi foarte moder¬ 
nă. Acest sistem de montare al 
uşilor este folosit la dulapul-biblio- 
tecă ASTORIA. Pentru manevrarea 
uşii se vor monta butoni din lemn, 
sau broaşte cu chei. în cazul cînd 
montăm butoni, va trebui să asigu¬ 
răm poziţia închisă a uşii cu ajuto¬ 
rul unor piese speciale numite şna¬ 
pere mag neţi ce,ca re sînt foarte uşor 
de procurat de la magazinul de fie¬ 



rărie, unde vom găsi şi balamale. 
Montarea acestor şnapere se face 
foarte uşor cu ajutorul a 4 holz- 
şuruburi. 

Rafturile despărţitoare se pot 
monta fix, cu aracet şi cuie cu cap 
îngropat, sau se pot aşeza pe nişte 
suporţi montaţi pe pereţii laterali. 
Aceşti suporţi sînt mici butoni de 
plastic ce se prind cu ajutorul unui 
holzşurub şi care permit sprijinirea 
rafturilor interioare, ba chiar şi mo¬ 
dificarea ulterioară a spaţiului din¬ 
tre rafturi prin mutarea butonilor. 

După ce ansamblul a fost furni¬ 
ruit şi lăcuit, ordinea operaţiilor 
de montare este următoarea: mon¬ 
tarea balamalelor pe pereţii inte¬ 
riori, montarea butonilor de sprijin 
pentru rafturi, aplicarea fundului de 
placaj după ce în prealabil s-a veri¬ 
ficat cu un vinclu perpendiculari¬ 
tatea pereţilor, montarea uşilor şi 
reglajul lor, montarea rafturilor in¬ 
terioare. Pentru a preveni deplasa¬ 
rea pe orizontală a corpurilor su¬ 
prapuse, vom da două găuri verti¬ 
cale în ambele piese pe locurile un¬ 
de se suprapun şi vom introduce 
într-una din găuri un dop de lemn 
ce va intra la montaj în gaura 
corespunzătoare celeilalte piese, 
înlăturînd astfel orice posibilitate 
de deplasare. Vom avea grijă ca ( 
dopurile de lemn să fie rotunjite 
la capete pentru a intra uşor în 
găuri. 

Pentru cei ce nu se încumetă să 
construiască singuri dufapui-biblio- 
tecă, recomandăm să se apeleze la 
serviciile unui atelier de tîmpîărie 
de mobilă sau să-l procure din co¬ 
merţ. Dulapul-bibiiotecă ASTO¬ 
RIA cu finisaj mat, furniruit cu pal¬ 
tin, se acordează perfect cu orice 
altă piesă de mobilier şi îşi găseşte 
locui în orice încăpere ce are unul 
din pereţii mai iung de 3,50 m. 
Sînt însă situaţii cînd mobilarea 
unei camere nu se mai poate face 
după reguli clasice, fie datorită 
spaţiului insuficient, fie datorită 
formei camerei. Cel mai des se 
pune problema camerelor combi¬ 
nate care să îndeplinească funcţia 
de loc de studiu, cameră de zi şi 
dormitor. Mai problematică este 
însă asigurarea a două locuri de 
lucru, situaţie ivită la tinerele fa¬ 
milii în care ambii soţi studiază. în 
fig. 2 se poate vedea o rezolvare 
ieftină şi eficientă a separării unei 


camele de mărime medie în două 
«bîrioguri» de studiu, cu ajutorul 
unei ptese de mobilier despre care 
am amintit în no 2/1980 al reviste 
noastre, şi pe care am numit-o 
«grilă». 

La proiectarea grilei se va ţine 
cont atît de spaţiu! pe care-! avem 
la dispoziţie cît şi de armonia de 
culoare şi formă cu restui pieselor. 
Menţionez că această grilă con 
struită de amator va trebui să «se 
mene» foarte bine cu dulapul-bi 
bliotecă existent şi care de cele mai 
multe ori este o piesă gata cumpă 
rată. 

Grila se va aşeza perpendicular 
pe perete, lipit de el, şi va separa 
două corpuri de bibliotecă, sau 
două grupuri de corpuri. Designul 
grilei va pune la grea încercare ima 
ginaţia proiectantului amator, dar 
e un exerciţiu util şi mai ales pa 
sionant. Vom lăsa loc pentru cărţi 
de preferat în spaţiile inferioare 
iar în spaţiile de mai sus vom aşeza 
unele obiecte de artă (ceramică 
bronz, sticlărie), sau chiar unul sau 
două acvarii; de asemenea se mai 
pot aşeza păpuşi, jucării, machete 
etc. 

Pentru a nu obtura lumina ce 
vine de la fereastră, vom aşeza o- 
biectele cît mai aerat. 

Construcţia în sine a grilei nu 
ridică decît problema rigidizării pie¬ 
sei, deoarece fundul de placaj cu 
care am prevăzut toate corpurile 
dulapului-bibliotecă descris mai 
sus aici va lipsi. Pentru rigidizare 
vom folosi colţare metalice din ta¬ 
blă de 1 mm grosime care se găsesc 
gata confecţionate în magazinele 
de fierărie (fig. 3). Colţarele se vor 
monta îngropate aproximativ 2 mm 
în canturi. Pentru aceasta vom cio¬ 
pli un. lăcaş cu o daltă avînd lăţimea 
laturii colţarului şi îl vom monta cu 
4 holzşuruburi în degajarea astfel 
creată. După montare se chituiesc 
canturile cu chit de cuţit şi se fur- 
niruiesc. 

Pentru o bună rigidizare sînt su¬ 
ficiente 6 colţare. împărţirea spa¬ 
ţiilor în interiorul grilei este defini¬ 
tivă, montarea rafturilor făcîndu-se 
obligatoriu cu cuie şi aracet Pentru 
cadrul exterior ai grilei vom folosi 
panel de tei sau brad de 18 mm; in¬ 
terioarele pot fi confecţionate din 
PAL avînd grosimea de 10-12 mm. 













PENTRU 
TINERELE GOSPODINE 


PREGĂTIREA 
APARTAMENTULUI 
PENTRU SEZONUL REGE 


în vederea menţinerii unei tempera¬ 
turi constante în locuinţa noastră sînt 
necesare unele măsuri preventive. Pen¬ 
tru că cea mai mare parte a căldurii 
camerei se pierde prin ferestrele ne- 
etanşeizate sau prin fisurile dintre 
tocul geamurilor şi zid, care trebuie 
să fie verificate şi, dacă este cazul, 
să fie remediate zonele afectate. 

în timpul verii, ploaia care a bătut 
în geam şi zid a lăsat urme de ume¬ 
zeală uşor de observat datorită petelor 
rămase după uscare (fig. 1). Cu aju¬ 
torul unui şpaclu curăţăm tencuiala 
de jur-împrejurul tocului şi în acelaşi 
timp lărgim puţin fisurile aflate în 
zidărie, în vederea remedierii lor. Ur¬ 
mătoarea operaţie constă în refacerea 
tencuielii. în acest sens pregătim în- 
tr-un canciog mortar (0,900 kg ciment 
marca 300, var pastă 0,140 kg, nisip 
fin 0,100 kg şi apă pînă se obţine o 
pastă vîscoasă) care se aplică, după 
ce am udat fisurile, cu mistria mică sau 
şpaclu!.Tencuiala se finisează cu glet 
de ipsos, fig. 2 } (ipsos şi apă pînă se 
obţine o pastă mai consistentă), peste 
care se aplică, cu pensula, un strat 
de vopsea de humă cu pigment potri¬ 
vit zugrăvelii încăperii, îndepărtînd deci 


prima sursă de pierdere a căldurii. 

în continuare verificăm cercevelele 
ferestrelor, dacă acestea se închid 
perfect şi nu prezintă spaţii între ele, 
tocul geamului şi cremonele. în cazul 
în care geamul s-a lăsat, acesta se 
remediază introducînd ia balamaua 
geamului o şaibă sau se rindeluieşte 
rama ferestrei. Dacă apartamentul este 
prevăzut cu geamuri cu rame metalice, 
se verifică garnitura de cauciuc. Gar¬ 
nitura uzată se înlocuieşte cu una 
nouă sau prin una confecţionată din 
fîşii de cauciuc. Atît la geamurile cu 
rame metalice, crt şi la cele din lemn, 
între canaturile tocului şi cercevelele 
ferestrelor se aplică cu prenadez fîşii 
de burete sau bandă adezivă de tip 
PURFIX. 

în continuare verificăm sticla din 
ochiurile geamurilor înlocuind cele 
crăpate sau sparte. De asemenea se 
controlează starea chitului; dacă este 
uscat şi crăpat, se îndepărtează şi se 
aplică un strat nou; în cazul geamuri¬ 
lor cu rame metalice se foloseşte chit 
cu minium de plumb. 

O atenţie deosebită trebuie acordată 
pervazului exterior al geamurilor, care 
nu trebuie să permită infiltrarea ume- 


zeiii de sub acesta, iar acolo unde 
este cazul se trece la remedieri ale 
tencuielii şi chiar ale pervazului. 

Urmărind şi efectuînd toate opera¬ 
ţiile amintite, am realizat geamuri etan¬ 
şe cu o pierdere minimă de căldură. 
Suplimentar, dacă avem tocul geamu¬ 
rilor din lemn, între cele două rînduri 
de ferestre se poate aşeza o pernă. 
Confecţionarea ei se face ţinînd cont 
de lăţimea şi lungimea dintre ferestre, 
realizînd un tipar din hîrtie la scara 
naturală, după care croim perna pro- 
priu-zisă. înălţimea pernei este de 
10—15 cm. Ca material putem folosi 
doc, taifun sau văratec, care se umple 




cu melană netoarsă, iarbă de mare sau 
resturi textile. 

O altă metodă simplă care ajută la 
menţinerea căldurii constă în montarea 
unei fîşii de molton sau a unei carpete 
în partea de jos a geamului. Aceasta 
se poate îndepărta în momentul în 
care nu este prea frig afară. De ase¬ 
menea, montînd o a doua şină de 
galeria pentru perdele, putem fixa o 
draperie din pluş, sau alt material 
textil, «Dorna», lat de 1,90 m (128 lei), 
«Torina», lat de 1,90 m (152 lei). Aceste 
draperii nu au numai rolul de a opri 


pătrunderea aerului rece în încăpere, 
ci au şi un rol decorativ (fig. 3). 

Pentru a preveni şi mai mult pier¬ 
derea de căldură, geamurile cu rame 
metalice existente se pot dubla prin 
adăugarea unui rind de cercevele noi 
din lemn, în exteriorul clădirii. 


MOCHETA- 

UN IZOLATOR TERMIC 


Acoperirea unei încăperi cu un co¬ 
vor sau mochetă se face pentru a de¬ 
veni mai estetică şi plăcută, dar şi 
pentru a asigura o izolare termică. 
Deci, indiferent ce avem în cameră — 
duşumele, parchet sau linoleum, care 
sînt din construcţie izolatori termici —, 
recomandăm şi acoperirea acestora 
cu un covor sau cu o mochetă. 

Este cunoscut că, folosind mocheta, 
ea poate să fie în aşa fel croită încît 
să acopere parţial sau întreaga supra¬ 
faţă a camerei. Covorul acoperă tot¬ 
deauna numai o parte a suprafeţei 
camerei, marginea rămînînd liberă. 
Montarea unei mochete este mai indi¬ 
cată pentru că economisim o sumă 
apreciabilă din bugetul nostru, ea gă- 
sindu-se într-un bogat, sortiment în 
ceea ce priveşte lăţimea, calitatea şi 
coloritul. Pentru a veni în sprijinul 
celor care s-au hotărît pentru mochete, 
recomandăm mocheta «buclată» cu 
lăţimi cuprinse între 0,90 şi 1,60 m, cu 
un preţ cuprins între 173 şi 351 de lei; 
«Cocor», preţul fiind de 110 lei, iar 
lăţimea de 0,70—1,20 m. De asemenea 


putem folosi mocheta pluşată cu o 
lăţime cuprinsă între 1,20 şi 2,30 m, 
care este pe suport de plastic sau 
textil. 

Este ştiut faptul că la mochetarea 
camerelor rămîn mici bucăţele care se 
pot refolosi decupînd pătrate sau alte 
forme geometrice şi îmbinate, dau o 
mochetă care poate fi folosită în hol. 
Pentru a avea o rezistenţă mai mare, 
aceste bucăţi se lipesc, cu un adeziv, 
pe o bucată de pînză sau alt material 
textil rezistent. 

De regulă, alegerea mochetei pen¬ 
tru holuri sau cameră nu se face la 
întîmplare. Astfel, o mochetă uni de 
culoare gri, vernil sau maro se reco¬ 
mandă mai ales pentru holuri. De ase¬ 
menea, datorită faptului că majoritatea 
holurilor nu au lumină directă, reco¬ 
mandăm folosirea unei mochete de 
culoare deschisă. în camera de zi sau 
dormitoare mocheta poate fi cu im- 
primeu floral sau cu figuri geometrice. 

Pentru a evita îmbîcsirea mochetei 
cu praf şi mai ales pentru întreţinerea 
ei, se curăţă săptămînal cu aspira- 


torul ? iar periodic se spală cu deter¬ 
gent pentru covoare «Carpetin» sau 
spray «Dida», după care se clăteşte 
cu apă călduţă. Operaţia aceasta nu 
trebuie făcută ridicînd mocheta, ci 
porţiuni mici se spală şi se curăţă 
uşor, mai ales dacă este montată pe 
suport din plastic. Petele care nu se 
îndepărtează doar prin spălare se cu¬ 
răţă cu dizolvant. 

In sezonul cald mocheta poate fi 
strînsă, rulată şi depozitată. Dacă este 
păstrată necorespunzător, ea poate 


prinde un miros de mucegai. Pentru 
îndepărtarea acestuia, mocheta trebuie 
în primul rînd întinsă şi bine aerisită, 
după care se spală pe ambele părţi 
cu săpun special de rufe, se clăteşte 
cu apă călduţă şi se repetă spălarea, 
dar de această dată cu spray «Dida». 

Evident, mocheta din hol sau cea din 
camera copiilor se murdăreşte mult 
mai repede, deci pentru a o proteja, 
o acoperim parţial (şi numai pe timp 
nefavorabil) cu o foaie de polietilenă. 


Pagină realizată de KRISTA FILIP 
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mLâ i 


PORNIREA 

MOTORULUI 


1. Rotiţi robinetul de ben¬ 
zină în poziţia «deschis» 
(fig. 1). 

2. Apăsaţi tija «a» de ac¬ 
ţionare a plutitorului (fig. 2) 
pînă ce se umple camera de 
nivel constant a carburato¬ 
rului cu benzină (se observă 
curgerea benzinei din car¬ 
burator).. 

3. Apăsaţi tija «b» de ac¬ 
ţionare a clapetei de aer 
pentru îmbogăţirea ameste¬ 
cului necesar la pornire. 

4. Rotiţi întrerupătorul 
principal în poziţia 2 cores¬ 
punzătoare la «mers ziua» 
(fig. 3). 

5. Rotiţi mînerul accelera¬ 
tor complet în sensul invers 
celuMndicat (fig. 4). 

6. împingeţi spre motor 
pedala de schimbare a vite¬ 
zelor şi apoi rotiţi-o în pozi¬ 
ţia indicată; acum acţiona¬ 
ţi-o energic cu piciorul 
(fig. 5). 

Aveţi grijă ca după acţio¬ 
narea pedalei de pornire să 
menţineţi piciorul pe ea. Da¬ 
că eliberaţi brusc pedala de 
pornire, este posibilă intra¬ 
rea în treapta I de viteză. 

în timpul acţionării peda¬ 
lei de pornire nu acceleraţi; 
rotiţi mînerul accelerator în 
sensul indicat în figura 4 
numai cînd constataţi exces 
de benzină. 

7. După ce motorul a por¬ 
nit, menţineţi-l la o turaţie 
moderată timp de 3-4 minu¬ 
te pentru a se încălzi; la 
sfîrşitul acestei perioade 
modificaţi, după necesitate, 
poziţia mînerului accelera¬ 
tor, terminînd prin a-l roti 
complet în sensul din figu¬ 
ra 4, pentru a ridica clapeta 


Motoreta MOBRA 50 Su¬ 
per se poate cumpăra din 
magazinele comerţului de 
stat, preţ de vînzare 7 800 de 
lei, plata făcîndu-se şi cu 
un aconto de 15% şi 24 de 
rate. 


Maneta frînei faţă 


Maneta 

.ambreiajuli 


















«MINIMOBRA» este destinată pentru transportul unei singure persoane 
şi poate circula pe toate categoriile de drumuri,fiind un vehicul cu un consum 
redus de combustibil, uşor de manevrat, ce poate fi folosit atît în scopuri utilitare 
cît şi în excursii, 

«Minimobra» şi-a cîştigat un nume datorită multiplelor performanţe: 

• Dezvoltă o viteză maximă de 40 km/oră, iar demarajul între 0 şi 25 m este 
în 9 secunde şi între 0 şi 300 m în 46 de secunde. 

• Consumul de combustibil în condiţiile de încărcare standard este de nu¬ 
mai 1,8 1/100 km. Combustibilul folosit este un amestec de benzină (CO90) şi 
ulei (M 30) în raport volumetric de 25:1. 


DATE TEHNICE 



CONDIŢII DE LIVRARE 


• Mopedul «Minimobra» se li¬ 
vrează însoţit de: instrucţiuni de 
folosire, certificat de garanţie, 
anexă la certificatul de garanţie, 
talon de control, certificat de con¬ 
trol. De asemenea este dotat cu 
accesoriile necesare (lampă iată/ 
spate, pompă şi o trusă de scule). 

• «Minimobra» poate fi cumpă¬ 
rată din unităţile comerţului de stat. 
Preţul ei este de 4 900 de lei, plata 
putîndu-se efectua şi în 24 de rate 
lunare cu un acont minim de 15%. 


MOPEDUL "MINIMOBRA” 

UN VEHICUL PENTRU 
TOATE VÎRSTELE 


• Puterea maximă este de 2 CP la 
5 200 rot/min; cuplul maxim de 0,350 
kgfm la 4 200 rol/min. 

• Atît pe faţă cît şi spate anvelopa 
este de 20x2,125 4 PR,iar grosimea de 
1,9, respectiv 2,9 kg/cm 3 . 

• Suspensia mopedului pe faţă este 
realizată prin furcă telescopică, cu o 
cursă de 70 mm,iar pe spate prin furcă 
basculantă şi amortizare cu arc cu o 
cursă de 57 mm. 

• Sistemul de frînare este cu saboţi 
interiori comandaţi prin manete pla¬ 
sate pe ghidon. 


RODAJUL 

Pentru o funcţionare îndelungată 
cu un bun randament este necesar 
un rodaj pe parcurs, compus din 
trei etape: 

I —0—200 km cu viteză de 
cca 20 km/h; 

11—200—600 km cu viteză de 
cca 25 km/h; 

III —600—1 000 km cu viteză de 
cca 35 km/h. 

După primii 300 km se schimbă 


uleiul din cutia de viteze. 

în perioada de rodaj se va urmări 
cu atenţie mopedul; se verifică 
stnngerea şuruburilor şi a piuliţe¬ 
lor şi se remediază orice defecţiune 
apărută. 

Este important ca în timpul ro¬ 
dajului să nu se menţină, rotit pînă 
la refuz, mînerul accelerator; se 
vor evita drumurile de categorie 
inferioară. 


Pe fot timpul garanţiei, adică 12 luni de la cumpărare 
sau 8 000 km rulaţi, întreprinderea producătoare — «6 Mar¬ 
tie» — Zărneşii — pune la dispoziţie în unităţile speciali¬ 
zate asistenţa tehnică şi piesele de schimb. 


• «Minimobra» este dotată cu un 
motor tip M 201 cu o capacitate nomi¬ 
nală de 49,612 cm 3 , în doi timpi, răcit 
cu aer şi un cilindru înclinat la 15° 
deasupra orizontalei. 

• Capacitatea rezervorului este de 
4 I. 


TEHNIUM 

PUBLICITATE 


CARACTERISTICI DIMENSIONALE 

• Greutatea proprie (fără combustibil şi accesorii) este de 
45 kg. 

• Greutatea maximă admisă: 130 kg. 

• Lungimea totală: 1 680 mm, lăţimea: 710 mm şi înălţimea: 
960 mm. 

• Distanţa dintre axele roţilor de 1 050 mm. 

• Garda la sol (neîncărcată) de 100 mm. 
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AMPlIfICATBR 90 w 


AlMHTATBB 


Un mod interesant de obţinerea unei 
puteri mari de audiofrecvenţă cu piese 
puţine este prezentat în schema ală¬ 
turată. 

Circuitul integrat TDA 2020 este tot 
un amplificator de putere apt a debita 
în jur de 20W, dar cu artificiul prezentat 
— în sensul că i s-a ataşat un etaj final 
în contratimp — se pot obţine 90 W pe 


o sarcină de 2 £1. Această sarcină re¬ 
zultă din conectarea în paralel a două 
boxe de difuzoare cu valoarea de 4 fi. 

Montajul poate constitui şi un indi¬ 
ciu de interconectare şi a altui tip de 
circuit integrat cu alte tranzistoare. 

«RADIOTEHNICA», 8/1980 — 
R.P. UNGARĂ 


Acest montaj are o pereche de am¬ 
plificatoare Darlington polarizate de la 
o diodă 1 N4001 şi poate transforma o 
tensiune neechilibrată de 30 V într-o 
tensiune echilibrată de ±15 V. Tensiu¬ 
nea şi curentul debitat depind de tipul 
tranzistoarelor de ieşire şi cu montajul 


de faţă se poate debita 1 A. în repaus, 
montajul consumă prin diodă un curent 
de aproximativ 12 mA, 

«TOUTE L'ELECTRON 1QUE», 
6/1979— FRANfA 





mmm 


Receptorul este destinat lucrului în | 
banda de 80 m pentru emisiuni CW | 

şi MA. 1 

Acordul în gamă se stabileşte cu R,, î 
iar pragul de oscilaţii cu P 2 . Ca ampli- 
ficator de audiofrecvenţă este utilizat 1 
un circuit integrat ji A 741. Audiţia se 
face în căşti. 

Bobinele sînt construite pe o car- , 
casă 0 8 cu miez. t 2 are 12 spire CuEm • 
0,6 bobinate spiră lîngă spiră, iar L| 
are 4 spire CuEm 0,2. 

«CQ-DL», 5/1980 
R.F.G. 


BfW 17 


BFW este un tranzistor npn cu siliciu, planar- 
epitaxial, cu structură muitiemitor, în capsulă me¬ 
talică TQ-39, cu colectorul conectat la capsulă. 

• Frecvenţă de tranziţie 1,1 GHz 

• Cîştig în putere 16 dB la 200 MHz 

• In montajul aplicativ valoarea elementelor este: 
L x = 3 spire din sîrmă de cupru argintată de 1,4 mm; 

pasul 2,7 mm; diametrul interior 8 mm; prize la 0,5 
şi 1,5 spire de la masă. 

l_2 = 5,5 spire din sîrmă de cupru argintată de 
1,4 mm; pasul 2,2 mm; diametrul interior 8 mm. 

L.î = 3 spire din sîrmă de cupru argintată de 1,4 mm; 
pasul de 3,3 mm; diametrul interior 8 mm. 

L a = 5,5 spire din sîrmă de cupru argintată de 
1,4 mm; pasul 2,2 mm; diametrul interior 11 mm. 

BULETIN I.C.C.E.-BUCUREŞTI 
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1 parantezei calcula- 
L conform regulilor de al- 
' 1 paranteza ori 
de cîte ori aveţi nevoie de un calcul 
«intermediar» sau vă îndoiţi de capaci¬ 
tatea calculatorului de a reduce corect 
o expresie. 

Trebuie remarcat faptul că diferite 
tipuri de calculatoare au limite diferite 
în ceea ce priveşte numărul de paranteze 
ce pot fi deschise în acelaşi timp. Depă¬ 
şind aceste limite, se obţine indicaţia 
«ERROR». 

Trebuie notat faptul că expresiile cu 
înmulţire complicată (subînţeleasă) de 
tipul (2+1)(3 + 2)= 15 nu pot fi execu¬ 
tate de calculator. Este necesar să existe 
semnul [VI între paranteze. Astfel: 

020'iD* aimioiHis 

Iată un exemplu de folosire a paran¬ 
tezelor 

(8 x 4)+[(9 x (—19)] = 

(3 + 10 -7) x 2 

Soluţie: în această situaţie este impor¬ 
tant ca întregul numărător să fie împăr¬ 
ţit- la întregul numitor; în probleme de 
.acest tip puteţi fi siguri, de această ordine 
a operaţiilor, punînd în paranteză numă¬ 
rătorul şi în altă paranteză numitorul. 
Apăsaţi 

[(] f(j 8 \~x] 4 jŢj f-i-l j(j 9 I X ! 19 

r +7Ei mmm 

Ld [cp c+] io [±] ? oi [3 2 [>i H 

Afişează 
32(8 x 4 
-139 

4,4285714 (3 + 10-7) 

8,85 71429 val. numitorului 
-15,693548 rezultat 

TASTA fEElj. NOTAŢIA 
ŞTIINŢIFICA (VIRGULA MOBILA) 


Foarte frecvent, în probleme ştiinţifice 
sau inginereşti se lucrează cu cifre foarte 
mari sau foarte mici. Astfel de numere 
se manevrează mai uşor, atît de dv., cît 
şi de calculator, folosind notaţia ştiin¬ 
ţifică. în acest sistem, un număr se expri¬ 
mă prin numărul de bază (sau «man- 
tisa») înmulţit cu 10 la o anumită putere 
[sau («exponent») 

Mantisa x io putere 

Pentru a introduce un număr în vir¬ 
gulă mobilă 

— se introduce mantisa (apoi se apasă 
j +/- | dacă n umăru l e negativ) 

— se apasă [SET), adică «introdu 
exponentul» 

— se introduce puter ea resp ectivă a 
lui 10 (apoi se apasă f +/— ] dacă e 
negativă) 

Numărul — 3,6089 x 10 32 va apărea 
pe display astfel: 


CALCULATORUL 
DE 

BUZUNAR 

(URMARE DIN NR. TRECUT) 


mantisa 

-3.6089 

/j Y 

* zecn 


exponentul 

32 


întregul 


în acest sistem, puterea lui 10 arată 
unde ar trebui să fie poziţia virgulei 
dacă numărul s-ar scrie desfăşurat. 

Exponentul pozitiv arată cît trebuie 
deplasată virgula spre dreapta. Exemplu : 
2,9979 x IO 8 înseamnă 299 790 000,. adică 
virgula este deplasată cu 8 poziţii spre 
dreapta, adăugind zerourile necesare. Ex¬ 
ponentul negativ arată cît trebuie de¬ 
plasată virgula spre stingă. 

Exemplu: 1,6021 x 10 ~ 19 înseamnă 
0 ,000 000 000 000 000 000 1 6021. 

Se deplasează virgula la stînga cu 
19 poziţii, adăugind zerourile necesare. 
Este astfel lesne de înţeles de ce este 
preferabil acest sistem de notaţie cînd 
se folosesc numere foarte mari sau foarte 
mici. 

Gteva reguli 

« indiferent cum introduceţi o man 
tisă de 5 cifre zecimale, calculatorul o 
transformă în forma standard, anume 
cu o cifră în stînga virgulei în momentul 
în care se apasă pe orice operaţie; 

9 calculele au o precizie de li zeci¬ 
male, mantisa în forma corectă poate fi 
introdusă cu 8 zecimale, dar sînt afişate 
numai 5 zecimale; 

9 numerele în sistemul cu virgulă mo¬ 
bilă pot fi amestecate cu numerele obiş¬ 
nuite în orice calcul. 

Exemplu: cîţi paşi de cîte 0,5 m sînt 
pînă la Lună? (distanţa Pamint-Lună 
este de aproximativ 3,8 x 10® m). 

Apăsaţi Afişat 

3,8 [ EEÎ] 8 rn • 5 [= ] 7,6 08 adică 

760 milioane 
de paşi 

lEEŢj ŞI DEPLASAREA 
EXPONENŢIALĂ 

Pentru a învăţa ceva mai mult privind 
sistemul de notaţie cu virgula mobilă, 
puteţi explora cu ajutorul tastei | EEŢ] 
posibilităţile pe care le oferă notaţia, 
ştiinţifică. 

Odată ce aţi introdus un numă r în 

notaţia ştiinţifică şi aţi apăsat f~=.Ţ sau 

altă tastă de operaţie, cu fiecare’ apăsare 
a tastei [ EEŢ] descreşte exponentul cu 1, 
mişcînd virgula cu o poziţie la dreapta. 
(Aceasta nu schimbă valoarea număru¬ 
lui, ci numai felul cum arată.) în acest 
fel ne putem face o idee despre modul 
în care poziţia virgulei este legată de 
valoarea expone ntului. 

Dacă apăsaţi [TW] fEET] , se în¬ 
tâmplă operaţia inversă. Exponentul creş¬ 
te cu o unitate, în timp ce virgula se 
mută o poziţie la stînga. 

Ca un exemplu concret analizăm pro¬ 
blema: 

Viteza luminii este 2,9979250 x IO 8 m/s. 
Exprimaţi valoarea în milioane de metri 
pe secundă. 

Apăsaţi 

2,9979250 Pee LI 8 = 2,9979 08 
Fee II 29,979 0,7 
IEE1 I 299,79 06 

Întrucît 1 milion = lx IO 6 , viteza lu¬ 
minii este de peste 299 milioane de metri 
pe secun dă. 

TASTA fT/xl FUNCŢIA INVERSĂ 
SAU RECIPROCĂ 

Apăsarea tastei [ l/'x j face ca numă¬ 
rul afişat să fie folosit" ca împărtitor al 
lui 1. ’ 

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR) 



AVEŢI SPIRET 
DE ORIENTARE? 


Cum puteţi ajunge pe cel niai scurt 
drum de la intrarea în labirint la punc¬ 
tul negru? 

Rezolvare: 2 minute. 


CAREUL MAGIC 

Completaţi căsuţele «careului 
magic» cu cifre între 1 şi 4 astfel 
încît pe orizontală, cît şi pe verti¬ 
cală, precum şi pe cele două dia¬ 
gonale suma să fie 10. 
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ANTENB 

ORIZONTAL: 1. Antena receptoare¬ 
lor moderne — Antena în zigzag, 
Chireix —... 2. Antenă fictivă (pi.) — 
Antenă constituită din mai multe an¬ 
tene rombice alimentate cu defazaje 
reglabile. 3. Element pasiv al unei an¬ 
tene Yagi. 4. La ieşire... — ...în antenă 
— Din aluminiu sau cupru, ia antenele 
radioamatorilor. 5. Reglajul impedan- 
ţei antenei — Desene la TV. 6. Forma 
antenei elicoidale — Marcă de tele¬ 
vizor. 7. Izolat şi foarte lung, la antena 
îngropată — 3/5 dintr-o scală — Ten. 
8. Acord... iniţial — Conjugat la unele 
borne ale antenei — Fir. 9. Antenă 
omnidirecţională, cu cîmp rotitor — 
Local. 10. Se propagă între două an¬ 
tene, una de emisie, alta de recepţie — 
Instalaţie de radiolocaţie. 11. Miez de 
ferită! — Vast cîmp de acţiune — No¬ 
tă. 12. Influenţă — Fiecare dintre an¬ 
tenele fluture suprapuse. 

VERTICAL: 1. Transmite energia de 
ÎF de la emiţător la antenă— Una din 
cele patru ale unei antene rombice. 
2. Transmitere a semnalelor modulate 
prin intermediul undelor electromag¬ 
netice radiate —De forma unui corp 
geometric. 3. Excepţional — Cadru 
electromagnetic folosit atît ca antenă 
de recepţie, cît şi ca antenă de emisie 
în ÎF. 4. Oraşe! în R.F. Germania — 
Piloni... — Sediul întreprinderii «Teh- 


CUV1NTE ÎNCRUCIŞATE 



noton». 5. Bătaie a inimii — Jintiţă 
(reg.) — Putere utilă. 6. Sisteme ra¬ 
diante — La televizor şi cinema. 7. Cu 
exces de sarcină electrică — Normă 
foto — Mijlocul antenei! 8. Molecula 
gram (pi.) — La un tiristor. 9. începe 
emisia... — Tăietură în lemn — Fizi¬ 
cian german, laureat al Premiului No- 
bel (1914). 10. Vibraţie acustică (pi.) — 
Aproape de antenele de pe clădiri. 
11. Intens, în final — Antenă folosită 
pentru a emite sau recepţiona unde cu 
o anumită polarizare a intensităţii cîm- 
pului electric. 12. Antenă formată din- 
tr-un dipol activ, un reflector şi unul 
sau mai mulţi directori — împiedică 
răsturnarea pilonului de antenă. 

Cuvinte rare: l£EL. 

ION PASCAL 


REZOLVAREA JOCULUI 
«POPASURI TURISTICE DE VARĂ» 

1. Piatra Arsă-S ; 2. IL — Rusu — Udat; 3. Agriş — Rasina; 4. Tap —- CT — 
Banan; 5. RN — SA — Parc — A; 6. AIST — II — IAU; 7. M — CIUCAŞ — 
TAP; 8. Aluniş — Epave; 9. Rarau — Eti — AS; 10. EMT — Mogoşi — C; 11. Pas - 
Cascada; 12. Matinali — Dor. 
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AZOSŢEÎ VICTOR — Bucureşti 

Nu este recomandat să înlocuiţi 
tranzistoarele BD 254 cu alte tranzis- 
toare, fiindcă impune modificări în ca¬ 
blajul imprimat, 

ANDÂR JOJĂ — jud. Bacău 

Tubul care se înroşeşte este defect. 


în locul lui ECL 82 se mai poate monta 
6F3P (sovietic). 

PÎRLOG SORIM — Vaslui. 

Amplificatorul este bun şi pentru 
chitară. Dacă doza furnizează semnal 
mic, se mai intercalează un etaj de 
amplificare. 


TIRTEA OCTAVIAN — Roşiorii 
de Vede 

Difuzoarele sînt de 2 W/4Q. Pentru 
bobina L este nevoie de 100 spire 1 mm 
bobinate pe un miez de fier. 

Puteţi cupla şi fără filtru difuzoarele. 
TUTELEÂ ADR5ÂN — Aiud 
în oraşul dv. nu sînt condiţii pentru 
recepţionarea programului II TV. 
MÂNOLESCU I. — Bacău 
Nu putem publica materiale nu¬ 
mai pentru radioamatori, ci pentru 
toţi constructorii amatori în modul 
cum publicăm şi acum. 

RADU OPREA — Braşov 
Sugestiile dv. sînt binevenite. Vă 
mulţumim. 

POPA GH. t- Suliţa, jud. Botoşani 

Generatoarele la care vă referiţi tre¬ 
buie rotite cu cel puţin 800 rotaţii/ 
minut ca să producă energie electrică 
la puterea nominală. 

ÎOSME3CU LEOMIDA — Bucureşti 
Montaţi difuzorul mic în serie cu o 
rezistenţă de 4 Q sau în altă variantă 


montaţi un bec de 24 V/15 W în serie 
cu difuzorul original. 

RĂDUCANU RELU — jud. Olt 

Cursuri de radiotehnică se organi¬ 
zează în cadrul cluburilor, caselor de 
cultură şi radiocluburilor judeţene 
(deci şi în Olt). 

Exprimarea în decibeli a cîştigului 
antenă-amplificator (în cazul antenei 
cu cîştig 0) este dată numai de cîşti- 
aul amplificatorului. 

ROMAN GH. — Dorohoi 

Zgomotul din difuzor este dictat 
de slabul filtraj al tensiunii redresate. 
La casetofon verificaţi filtrele din aii: 
mentarea motorului. 


AS 2020 


AS 2020 este un amplificator— pro¬ 
dus al întreprinderii «Electronica» — 
destinat amplificării semnalelor prove¬ 
nite de la un PU cristal, radio, magne¬ 
tofon. 

AS 2020 este prezentat în casetă 
din material plastic, avînd format carte. 



Panoul frontal conţine butoanele 
reglajelor de volum (separate pe fie¬ 
care canal), butoanele reglajelor de 
ton (înalte şi joase separat), comuta¬ 
torul pentru alegerea surselor de pro¬ 
gram, butonul pentru modul de lucru 
STEREO-MONO, becul de control şi 
întrerupătorul de reţea. 

Pe panoul din spate se găsesc: mu¬ 
fele de intrare, mufele de ieşire pentru 
difuzoare, cordonul de reţea. 

Amplificatorul este compus din do¬ 


CANAL STINGĂ 

r — Î109 T108 

1 BC173C 8C.1728 


uă părţi: amplificatorul de tensiune cu 
reglajele de ton şi amplificatorul de 
putere. 

Putere absorbită de la reţea: 
max. 100 VA 

Răspuns în frecvenţă (reglajele 
de ton în poziţia de mijloc)- 
40 Hz'... 15 000 Hz+3 dB 
Putere max.: 15 W (7,8 Vef/4 Q) 
Distorsiuni armonice: 

2°/„ în banda 200...2 000 Hz 
4% în benzile 40... 200 Hz 


2 000... 12 500 Hz 
Sensibilităţi/impedantă de intrare.- 
— PU cristal: 200 mV/470 kQ; 

— radio, auxiliar: 100 mV/150 kO; 

— magnetofon: 200 mV/47 kQ 
Raport semnal/zgomot (reglajele 

de ton în poziţia de mijloc, reglajul de 
volum la maxim): 

— PU cristal: min. 60 dB; 

— radio, auxiliar: min. 65 dB; 

— magnetofon: min. 65 dB. 
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Redactor-şef: ing. IOAN EREMIA ALBESCU 

Secretar responsabil de redacţie: ing. ILIE MIHĂESCU 

Prezentarea artistică-grafică: ADRIAN MATEESCU 


CITITORII DIN STRĂI¬ 
NĂTATE SE POT ABO¬ 
NA ADRESÎNDU-SE LA 
ILEXIM — DEPARTA¬ 
MENTUL EXPORT-IM- 
PORT PRESĂ, P.O.BOX 
136—137, TELEX 11226, 
BUCUREŞTIţSTR. 13 DE¬ 
CEMBRIE NR. 3. 

Tiparul executat la 
Combinatul poligrafic «Casa Scinteii» 






















